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Im neuen HiFi-Programm von 


Sony sind eine Reihe wegweisen- 


der Entwicklungen verwirklicht, 
die deutlich machen, was Sony 


unter innovativer Technologie ver- 


steht. Entwicklungen, die Sony 
dem Ziel der originalgetreuen 
Wiedergabe hörbar näher bringen. 
Dabei fließen nicht nur die Erfah- 
rungen von über 30 Jahren Unter- 
haltungselektronik ein, sondern 
auch die bahnbrechenden For- 
schungsarbeiten der Esprit Divi- 
sion. Dieser Unternehmensbereich 
arbeitet ausschließlich an der Ent- 
wicklung neuer HiFi-Techniken, 
an „State of the Art Elektronik 
Sony bietet in jeder Preisklasse 
ein ausgewogenes HIFi-Pro- 
gramm, vom Cassettenrecorder 
undVerstärker über Lautsprecher, 
Tuner und Receiver bis hin zu 
Tonabnehmer und Cassetten. Im 
folgenden finden Sie einige Er- 
läuterungen, die den hohen Stand 
der Sony Technik kennzeichnen. 


Digital-Synthesizer-Tuner 
mit Direkt-Komparator- 
Schaltung 

Digital abgestimmte Synthe- 
sizer-Tuner bestechen durch hohe 
Abstimmgenauigkeit und große 
Senderstabilität. Allerdings muß 
zwischen Quarzreferenz- und Ab- 
stimmfrequenz ein Komparator 
geschaltet werden, der die eigent- 
liche Abstimmung ermöglicht. 

Die von Sony entwickelte 
Direkt-Komparator-Schaltungver- 
gleicht Abstimm- und Referenz- 
frequenz direkt - d.h. ohne exter- 
nen Vorteiler - miteinander. Die 
quarzstabile Vergleichsfrequenz 
beträgt 50 kHz. Die Vorteile dieser 
Technik liegen klar auf der Hand. 
Es fallen alle durch externe Teiler 
verursachten Störungen, wie z.B. 
geringer Rauschabstand, Inter- 
ferenzen, Beeinflussen der Ein- 


gangsstufe fort. Bei Sony Tunern 
in Direkt-Komparator-Technik 
treten Interferenzen praktisch nicht 
mehr auf. Rauschabstand und 
Klangqualität sind beispielhaft. 
Die Kombination von Synthesizer- 
Abstimmung und Direkt-Kompa- 
rator-Technik ermöglicht so opti- 
male Abstimmgenauigkeit und 
hohe Klangaualität. 


Dolby* „C” Rauschunter- 
drückung 

In einigen neuen Sony Casset- 
tendecks der gehobenen Preis- 
klasse ist Dolby’ „C” Rauschunter- 
drückung eingebaut. Dieses neue, 
sehr effektive Rauschunter- 
drückungs-Verfahren verringert 
über einen sehr weiten Frequenz- 
bereich das Bandrauschen um bis 
zu 20 dB. Oder anders ausge- 
drückt: Das Rauschen wird auf ein 
hundertstel des ursprünglichen 
Wertes reduziert. Cassettendecks 
erreichen so Dynamikwerte, die 
bisher nur bei professionellen 
Spulenmaschinen denkbar waren. 
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist 
die Kompatibilität mit Dolby’ „B”. 
D.h. auf Sony Cassettendecks mit 
Dolby’ „C” können alle mit Dolby” 
„B” (bisher allgemein ,Dolby” 
genannt) aufgenommenen Casset- 
ten ohne Qualitätseinbuße abge- 
spielt werden und umgekehrt. 


Linear Tracking-Tonarm 

Der neue Sony Linear Tracking- 
Tonarm in Biotracer-Technik 
bietet eine einmalige Kombination 
von hervorragenden Eigenschaf- 
ten. So wird die Schallplatte tan- 
gential abgetastet, d.h. genauso, 
wie sie bei der Herstellung ge- 
schnitten wird. Der Tonarm bewegt 
sich dabei nicht wie üblich kreis- 
förmig um einen Drehpunkt, 
sondern geradlinig (linear) von 
außen nach innen. Der tagentiale 
Spurfehlwinkel und die daraus 
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resultierenden Verzerrungen sind 
praktisch gleich Null. Der Klang 
des Tonabnehmers ist deshalb 
erheblich durchsichtiger, sauberer 
und definierter. Dazu kommt, daß 
der Sony Linear Tracking-Tonarm 
den Tonabnehmer praktisch träg- 
heitslos führt und Tonarm/ Tonab- 
nehmer-Resonanzen wirksam 
bedämpft. 


Biotracer-Tonarme 

Sony Biotracer-Tonarme zech, 
nen sich durch eine Reihe von 
Eigenschaften aus, die präzises 
Abtasten von Schallplatten ohne 
kompliziertes Einstellen und _ 
Dämpfen ermöglicht. Zwei mikro- 
computergesteuerte Linear- 
Motoren übernehmen den gesam- 
ten Bewegungsablauf, Einstellen 
der Auflagekraft und die Skating- 
Kompensation. Alle eingestellten 
Werte werden von Sensoren über- 
wacht und bei Bedarf sofort 
korrigiert. Bedienung und Einstel- 
lung lassen sich über Tipptasten 
ebenso einfach wie sicher vor- 
nehmen. Ein weiterer Vorteil der 
Biotracer-Technik ergibt sich aus 
der Integration der Tonarme in 
den elektronischen Regelkreis. Die 
praktisch unvermeidlichen Ton- 
arm/Tonabnehmer-Resonanzen 
werden auf ein Minimum reduziert. 
Im gleichen Maß verbessert sich 
der effektiv wirksame Rumpel- 
abstand. Das Ergebnis des hohen 
Aufwandes: ein optimales Abtast- 
verhalten. 


Linear Counter 

Um exaktes Timing bei Auf- 
nahme/Wiedergabe mit Cassetten- 
decks sicherzustellen und Fehler 
durch falsch geschätzte Laufzeit 
zu verhindern, hat Sony den Linear 
Counter entwickelt. Er zeigt die 
Laufzeit - im Gegensatz zum 
Bandzählwerk - in Minuten und 
Sekunden auf einem LED-Digital- 


Display an. Und zwar bei Auf- 
nahme/Wiedergabe und schnel- 
lem Vor-/Rücklauf. Sie sind also 
immer im Bild und wissen genau, 
wieviel Zeit bei Aufnahme und 
Wiedergabe abgelaufen ist. 


LED Peak Program Meter 


Perfekte Aufnahmen gelingen 
nur, wenn derAufzeichnungspegel 
exakt angezeigt wird. Denn selbst 
kurzes Übersteuern vermindert 
die Qualität der Aufzeichnung, Und 
dies ist der Grund warum Sony 
bei praktisch allen Cassettendecks 
LED Peak Program Meter einsetzt. 
Im Gegensatz zu Zeigerinstru- 
menten, die - durch die mecha- 
nische Trägheit bedingt - nur 
Effektivwerte (Durchschnittswerte) 
der Aufnahmepegel anzeigen, 
arbeitet das PPM praktisch träg- 
heitslos. Spitzenwerte werden 
darüber hinaus kurz gespeichert. 
So wird der Vergleich mit weiteren 
Impulsspitzen eines Programms 
erleichtert. 


Pulse Locked Power Supply 
(PLPS) 

Um die Stromversorgung von 
Verstärkern und Receivern so 
stabil und effektiv wie möglich zu 
machen, hatSony das PLPS-Netz- 
teil entwickelt. Es arbeitet anders 
als normale Netzteile: So wird 
der 50 Hz Netzstrom gleich- 
gerichtet, im 20 KHz Rhythmus 
zerhackt und mit einem verlust- 
armen Ferritkern-Transformator 
auf die gewünschte Spannung ge- 
bracht. 


DieVorteiledieserTechnik: Ange- 


fangen beim geringen Innenwider- 
stand, der besseren Stromfluß 
sichert, über den hohen Wirkungs- 
grad, der Energie spart, bis hin 
zur platzsparenden Bauweise des 
Netzteils, die flache Gehäuse 
ermöglicht. Dazu kommt noch als 


weiteres Plus die ausgezeichnete 
Brummfreiheit. 


Sendust & Ferrite-Tonkopf 

Neben der Gleichlaufkonstanz 
ist bei Cassettendecks der Ton- 
kopf besonders wichtig für die 
hochwertigeWiedergabe. Deshalb 
hat Sony beiden große Aufmerk- 
samkeit geschenkt. Mit Erfolg, wie 
in vielen Testberichten nachzu- 
lesen ist Befinden sich Sony Decks 
doch immer wieder mit an der 
Spitze. 

Bei fast allen Sony Cassetten- 
decks werden S & F (Sendust 
und Ferrite)-Tonköpfe eingesetzt, 
die in hervorragender Weise zwei 
gegensätzliche Forderungen er- 
füllen: hohe mechanische Festig- 
keit und sehr gute magnetische 
Eigenschaften (Remanenz). Der 
Tonkopf besteht aus extrem ab- 
riebfestem Ferrite, das - ent- 
sprechend bearbeitet - optimale 
Spaltbreite und eine sehr glatte 
Kontaktfläche für das Band zuläßt. 
Die Konsequenz ist zum einen 
ein exzellenter Frequenzgang und 
zum anderen ein sehr geringer 
Bandabrieb. Sendust - eine Ver- 
bindung aus Eisen, Aluminium 
und Silizium - hat optimale 
magnetische Eigenschaften, die 
für einen beispielhaften Magnet- 
fluß sorgen. 

Die perfekte Kombination von 
beiden Materialien im Sony Sen- 
dust& Ferrite Tonkopf ergibt einen 
weiten Frequenzgang, optimale 
Magnetisierungs-Eigenschaften 
und lange Lebensdauer. 


Legato Linear-Schaltung 
Die Sony Legato Linear-Schal- 
tung vereinigt perfekt die Vorteile 
der Class A Verstärkerschaltung - 
keine Ubernahme- und Schalt- 
verzerrungen - mit denen der 
Class B - hohe Leistungsfähigkeit 
und guter Wirkungsgrad. Darüber 


hinaus sichert sie extrem schnelle 
Anstiegszeit und sehr breitbandige 
Verstärkung, Erreicht wird dies 
durch eine Reihe von Maßnah- 
men: So werden spezielle HfT- 
Endstufen-Transistoren eingesetzt, 
deren Bandbreite extrem groß ist. 
Außerdem sind die Transistoren 
sehr schnell Dies verringert die 
Schalt. und Übernahmeverzerrun- 
gen auf ein Minimum. Da aber 
auch keine varllerende Vorspan- 
nung - wie bei Pseudo-Class A 
Verstärkern - eingesetzt wird, ist 
die Linearität der Legato Linear- 
Schaltung erheblich besser und 
der gesamte Frequenzbereich wird 
gleichmäßig und schnell verstärkt. 


Audio Signal Processor IC 
Der mikroprozessorkontrol- 
lierte ASP IC (Audio Signal Pro- 
cessor IC) von Sony steuert alle 
Regel- und Schaltfunktionen wie 
z.B. Baß- und Höheneinstellung, 


Balance, Lautstärke, Programm- 


wahl. Und zwar exakter und 
sicherer als mechanische Bau- 
teile. Das Ergebnis: Kanaltrennung, 
Rauschabstand, Klirrfaktor werden 
erheblich verbessert. Darüber 
hinaus erleichtert der ASP IC Ein- 
stellen und Bedienen. Ein über- 
sichtliches LED-Display zeigt die 
Stellung der Klangregler, Einsatz- 
frequenz, Balance, Filter usw. Die 
Anzeige der Lautstärke erfolgt 
digital. 


Qualität, wie sie sein soll 
Alle Sony Produkte, angefangen 
bei Verstärkern, Tunern, über 
Cassettendecks, Receiver, bis hin 
zu Lautsprechern, Tonabnehmern, 
Kopfhörern und Cassetten, durch- 
laufen eine Reihe strenger 
Qualitätskontrollen. Das stellt sicher, 
daß Sie die Qualität bekommen, 
für die Sony weltberühmt ist. 
Objektiver Beweis für die Qua- 
lität der Sony Produkte: eine große 


Zahl von Testergebnissen bei 
denen Sony praktisch immer mit 
an der Spitze liegt. 


Tuner Sony ST-J 75 

„Sehr gut” 

Klangbild Januar 1981 

Von 11 getesteten Tunern erhielten 
2 das Testurteil „Sehr gut” 


Tonband Sony TC-399 
„opitzenklasse” 

VOX Januar 1981 
Einzeltest 


Sony Metallic Cassette 

„Mit Abstand das beste Band ın 
diesem Test, man darf sagen das 
beste Band überhaupt... 

Stereo Januar 1981 

Erhielt als einzige von 22 geteste- 
ten Cassetten die Goldmedaille. 
„Sehr gute Preis-Gegenwert-Rela- 
tion” als einzige von 9 Reineisen- 
Cassetten und die höchste Punkt- 
zahl. 

Fono Forum November 1980 


Kopfhörer Sony MDR-3 
HiFi Stereophonie Dezember 1980 


Lautsprecher Sony SS-G 4 D 
„Testsieger 

Klangbild April 1981 

Von 12 getesteten Lautsprechern 


Cassettendeck TC-FX 6 
„Spitzenklasse” 

VOX Mal 1981 
Einzeltest 


Tonabnehmer Sony XL-44 
Tonabnehmer Sony XL-45 
HiFi-Stereophonie Dezember 1980 


* DOLBY ist das eingetragene Waren- 
zeichen der DOLBY LABORATORIES INC. 


Sony Studios bestehen aus 
exakt aufeinander abgestimmten 
Gerätebausteinen, die nicht nur 
durch elegantes Aussehen über- 
zeugen. Sie überzeugen vor allen 
Dingen durch hohe Wiedergabe- 
treue und fortschrittliche Technik. 
Jedes Studio stellt in seiner Lei- 
stungsklasse ein Optimum dar. 
Angefangen beim preisgünstigen 
Studio System Z-60 mit Verstär- 
ker, Tuner, Cassettendeck und 
Plattenspieler, über das Studio 
System Z-80 bis hin zum Spitzen- 
studio ZR-100 RM mitInfrarot- 
Fernbedienung, In jedem Fall 
bieten die Studios alles, was HiFi 
bequem, einfach und hörenswert 
macht. 





HiFi-Studios 





Neu: System ZR-100 RM 


Receiver STR-S5L 

Verstärkerteil 

e Sinusleistung 2 x 50 Watt an 
8 Ohm im Bereich von 
20-20.000 Hz 

e Legato Linear-Schaltung ver- 
mindert Ubernahme- und 
Schaltverzerrungen 

e Aux-Buchse an der Frontseite 
erleichtert Überspielen. 
Z.B. Nachvertonen 

e Wipptasten für Lautstärke- 
regelung 

e Elektronische Programmwahl- 
tasten 

e Last Function Memory 
speichert die letzte Programm- 
wahl 

e Sound Enhancer zum gezielten 
Anheben einzelner Frequenz- 
bänder. Ermöglicht verbesserte 


Wiedergabe von Stimmen, Baß- 


instrumenten, Orchester usw. 


Tunerteil 

e 3 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW mit Synthesizerabstimmung 
Rasterfrequenz UKW 50 KHZ, 
MW, LW 1 KHz 

e Wahlweise automatische oder 
manuelle Senderabstimmung 

e Muting für alle Wellenbereiche 

e Last Station Memory speichert 
den zuletzt empfangenen Sender 

e Hervorragende Empfangs- 
leistung auf UKW durch Dual- 
Gate-MOS-FET s in der Ein- 
gangsstufe 


e Besonders rauscharmer 
Stereo-Decoder-IC 


Plattenspieler PS-LX3 

e Magnedisc gesteuerter Direkt- 
antrieb sichert guten Gleichlauf 

e Automatisches Erkennen des 
Plattendurchmessers 

e \Vollautomatischer Betrieb 

e Tonabnehmer Stummschaltung 
verhindert Aufsetzgeräusche 

e \/orbereitet auf Synchronisation 
mit Sony Cassettendecks 

e System wird mitgeliefert 


Cassettendeck TC-FX 4 

e 2-Motorenantrieb für sehr guten 
Gleichlauf 

e SD-Tonkopf sichert hohe Auf- 
nahmequalität 

e LED-Spitzenwertanzeiger 

e Dolby Rauschunterdrückung 

e 4 Bandarten incl. Reineisen 

e DC-Audioverstärker 

e Automatische Aufnahmepause 
(Rec Mute) 

e Tipptasten mit Laufwerk-Logik 
verhindert Fehlbedienung 

e Anschluß für Fernbedienung 
und Timer 


Fernbedienung RM-S5 mit 

Kontrolleinheit RM-S5C 

e Infrarot-Fernbedienung für alle 
wichtigen Funktionen des 
Studio S-80 wie z.B. Ein/Aus, 
Senderwahl, Lautstärke, Casset- 
ten-Aufnahme/-Wiedergabe, 
Schallplatte usw. 











Lautsprecher-Empfehlung 
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Neu: System Z-80 
Ein Studio der gehobenen 

Leistungsklasse mit Verstärker, 
Tuner, Cassettendeck und Platten- 
spieler. Perfekt in Technik und 
Design aufeinander abgestimmt, 
stellen die Komponenten eine bel- 
spielhafte Systemkombinatıon dar. 


Verstärker TA-AX 3 

e 2 x 40 Watt Sinus an 8 Ohm im 
Bereich von 20-20.000 Hz 

e Geringer Klirrfaktor von 0,01% 

e Legato Linear Power IC's ver- 
mindern Ubernahme- und 
Schaltverzerrungen 

e Kühlung der Power IC s durch 
Heat Pipe-Kühlsystem 

e Low Filter und Loudness-laste 

e Anschluß für 2 Lautsprecher- 
gruppen 

e Slim Line Design 
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Tuner ST-IX 3 L 

e 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
e Acute Servo Lock-Abstimmung 
e | ED-Signalstärke-Anzeige 

e Hi Blend-laste für UKW 

e Slim Line Design 


Plattenspieler PS-LX 1 

e Direktantrieb für präzise 
Drehzahl 

e Bürsten- und nutenloser Motor 
für gleichmäßigen Lauf 

e Low Mass-Tonarm sichert hohe 
Abtastfähigkeit und Platten- 
Schonung 

e Halbautomatische Tonarm- 
funktion 

e Tonarmlift zum sanften 
Absenken 

e System wird mitgeliefert 


Cassettendeck TC-FX 3 

e 2-Motorenlaufwerk 

e SD-Tonkopf für weiten 
Frequenzgang 

e Astufiger Bandarten-Wahl- 
schalter 

e Auf Reineisenband vorbereitet 

e Dolby’-Rauschunterdrückung 

e | ED-Aussteuerungs-Display 
mit Spitzenwertanzeige 

e | aufwerk-Logik verhindert 
Fehlbedienung 
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System Z-60 

Ein Verstärker mit 2 x 25 Watt 
Sinus ist die Basis des Studios 
System Z-60, das durch hochwer- 
tige Technik klare Linienführung 
und Zweckmäßigkeit besticht. 


Verstärker TA-AX 2 

e 2 x 25 Watt Sinus an 8 Ohm im 
Bereich von 20-20.000 Hz 

e Niedriger Klirrfaktor von 0,07% 

e Hoher Komfort durch 2 Band- 
eingänge 

e Extra flaches Slim Line Design. 
Nür 45 mm hoch 





Tuner ST-JX 2L 

e 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 

e Gut ablesbare Senderskala er- 
leichtert das Abstimmen 

e Hervorragender Rauschabstand 
durch neuartigen IC 


Plattenspieler PS-LX 1 

e Direktantrieb für präzise Dreh- 
zahl 

e Bürsten- und nutenloser Motor 
für gleichmäßigen Lauf 

e |ow Mass-Tonarm sichert hohe 
Abtastfähigkeit und Platten- 
schonung 

e Tonarmlift zum sanften Ab, 
senken 

e System wird mitgeliefert 


Cassettendeck TC-FX 2 

e ?-Motorenlaufwerk für gleich- 
mäßigen Bandtransport 

e SD-Tonkopf sichert hervor- 
ragenden Frequenzgang 

e Astufiger Bandarten- 
Wahlschalter incl. Reineisen 

e Gut ablesbare Aussteuerungs- 
Instrumente 

e | aufwerk-Logik verhindert 
Fehlbedienung 

e Kopfhörerausgang 

e Mit Dolby’-Rauschunter- 
drückung 





Lautsprecher-Empfehlung 
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”DOLBY ist das eingetragene Waren- 
zeichen der DOLBY LABORATORIESINC. 
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Die Precise Serie P7 von Sony 
sorgt für Aufsehen. Zum einen 
durch elegantes Aussehen und die 
hervorragende Verarbeitung, Zum 
anderen durch eine Wiedergabe, 
die realistisch und so gut wie 
originalgetreu ist. 


Vollverstärker TA-P 7 F 

e Ausgangsleistung 2 x 50 Watt 
Sinus an 8 Ohm 

e Frequenzgang 5-60.000 Hz 

e Hil-Iransistoren 

e Heat Pipe-Kühlsystem ermög- 
licht geradlinigen Signalfluß 

e PPS-Netzteil sichert hohe 


Leistungsreserve 

e Anschlüsse für Tape, Tuner, 
Phono und Aux 

e \/ergoldeter Phonoeingang, von 
MM- auf MC-Tonabnehmer um- 
schaltbar 

e Kombischalter für Loudness 
und Bassboost zur Frequenz- 
gang-Kompensation 

è _ow-Filter 

e | ED-Display zeigt Leistungs- 
abgabe in Watt 

e Programmwahl über Tipptasten 

e Wenger benutzte Bedienungs- 
elemente liegen hinter der 
Frontplatte 


Tuner ST-P 7) 
e Quarz Locked Synthesizer mit 
8 50 kHz Raster für genaues Ab- 
D "PIERRE TREE SEE | stimmen und stabilen Empfang 
o | TUNING e Reiner UKW-Tuner 
e Digitale Frequenzanzeige 
e Wahlweise manuell oder auto- 
matisch über Wipptasten abzu- 
stimmen 
iS e Speicher für 8 UKW-Sender 
H e Stationstasten mit beleuchtetem 
| Beschriftungsfeld 
e Memory Scan-Einrichtung 
e |ED-Feldstärkeanzeige 
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Plattenspieler PS-P7X 

e (uarzstabilisierter Direktan- 
trieb für hervorragenden 
Gleichlauf 

e Bürsten- und nutenloser An- 
triebsmotor 

ge Af e Halbautomatik 
WT A ei k e Anzeige der Drehzahl durch 

È je ees, g Digital Display 

e Separater Motor für Tonarmlıft 
schont Platten und Ton- 
abnehmer 

e SBMC-Gehäuse unterdrückt 
weitgehend Resonanzen 

e Alle Funktionen sind über Tipp- 
tasten an der Frontseite zu 
bedienen 

e Serienmäßig mit Sony XL-15 
Magnettonabnehmer aus- 
gerüstet 
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Receiver STR-V 55 

Der Sony Receiver STR-V 55 
hat alle Attribute, die einen Spitzen- 
receiver auszeichnen. Der Ver- 
stärkerteil liefert 2 x 55 Watt Sinus 
an 8 Ohm. Für eine brummfreie 
undhochstabileStromversorgung 
steht das PPS-Netzteil. 

Beachtenswert die Tatsache, 
daß sich 2 Tonbandgeräte an- 
schließen lassen. Durch Tape 
Copy-Einrichtung Überspielmög- 
lichkeit von Band zu Band. Die 
Eingangsbuchsen des MO-Vor-Vor- 
verstärkers sind vergoldet. Dies 
stellt einwandfreien Kontakt und 


gute Übertragungseigenschaften 
sicher. Vielseitig wie der Verstärker- 
teil auch der Tunerteil. Ausgelegt 
als idealer Kompromilß3 zwischen 
geringem Klirrfaktor und hoher 
Trennschärfe empfängt er 
schwache, weit entfernte Sender 
auch dann praktisch störungsfrei, 
wenn in unmittelbarer Nachbar- 
schaft starke Ortssender sind. Die 
Abstimmung erfolgt über Sender- 
suchlauf. 

Ihre Lieblingssender lassen 
sich speichern, dafür stehen 8 
Stationstasten zur Verfügung Über 
Memory Scan können die ge- 
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speicherten Stationen abgerufen 
werden. So sind Sie bei Bedarf 
über alle 8 Programme im Bild. 


Tunerteil 

e 2 Wellenbereiche: UKW, MW 

e Wahlweise manueller oder 
automatischer Sendersuchlauf 


e 8 Stationstasten mit LED-Funk- 


tıonsanzeige und beleuchteten 
Schriftfeld 

e Memory Scan zum automati- 
schen Abfragen aller gespei- 
cherten Sender 

e Digitale Frequenzanzeige 

e |ED-Feldstärkeanzeige 


Verstärkerteil 
e Ausgangsleistung 2 x 55 Watt 





Gerätekombinationen PS-LX 5, 
STR-V 55, TC-FX 69/TC-FX GC 


Sinus an 8 Ohm 

 PPS-Netzteil für stabile Strom- 
versorgung 

e Auftrennbarer Vor- und End- 
verstärker sichert höchstmög- 
liche Flexibilität 

e MC-Vor-Vorverstärker zum 
direkten Anschluß von dyna- 
mischen Tonabnehmern 

e Anschlußmöglichkeitfür 2 Laut- 
Sprecherpaare 

e Tape to Tape Überspielein- 
richtung 





Lautsprecher-Empfehlung 
SS-G 1 MK |I 
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FM STEREO/FM-AM RERCEIVER STR-VX2L 





Neu: STR-VX 2L 

Beim kleinsten Receiver wird 
besonders deutlich, was Sony 
unter optimaler Preis/Gegenwert- 
Relation versteht. Der Verstärker- 
teil mit 2 x 25 Watt Sinus an 
8 Ohm, der niedrige Klirrfaktor 
von 0,07% und die vielfältigen An- 
schluß- und Regelmöglichkeiten 
sprechen für sich. Und der Emp- 
fangsteil steht dem nicht nach. 
3 Wellenbereiche UKW, MW, LW 
bieten eine reiche Auswahl an 
Sendern. Acute Servo Lock -Ab- 
stimmsystem sichert stabilen 
Empfang und erleichtert die Sen- 
dereinstellung, Die Signalstärke 
wird von einer LED-Kette angezeigt 


Tunerteil 

e 3 Wellenbereiche: UKW. MW LW 

e Acute Servo Lock-Abstimm- 
system 

e Sehr hoher Rauschabstand von 


/5 dB Stereo 

e Hohe Eingangsempfindlichkeit 
sichert guten Fernempfang 

e |ED-Feldstärkeanzeige 


Verstärkerteil 
e 2 x 25 Watt Sinus an 8 Ohm im 





Gerätekombinationen PS-LX 2 
oder PS-LX 3 (ohne Abbildung), 
STR-VX 2 L, TC-FX 2 


Bereich von 20-20.000 Hz 

e Loudness-Taste 

e AnschluBmöglichkeit für 2 Laut- 
sprecherpaare 





Lautsprecher-Empfehlung 
SS-E 21 








Neu: ST-J 75 

Eine Vielzahl von technischen 
Besonderheiten und ein unge- 
wöhnlich hoher Bedienungskom- 
fort sind dem neuen Sony 
Spitzentuner zu egen. Und weisen 
den PLL-Quarz-Synthesizer-Tuner 
ST-J 75 zu Recht als „State of the 
Art” aus. Die Sony Direkt-Kom- 
parator-Technik ermöglicht den 
überragenden Signal /Rauschab- 
stand von 81 dB in Stereo, be 
hervorragender Klangqualität. 
Dafür, daß auch in ungünstigen 
Lagen der Empfang stimmt, 


sorgen Flachen-MOS-FETS im 
Eingang und die aufwendigen Eu. 
ter. Weit entfernte Sender werden 
klar empfangen, wobei starke 
Ortssender nicht stören. 

Der Bedienungskomfort steht 
der Technik nicht nach. Die 8 
Stationstasten speichern nicht nur 
die Sender, sondern auch den 
jeweiligen Mutinglevel und die 
Mode-Einstellung. Program Scan 
erlaubt im Zusammenspiel mit 
einem Timer programmiertes Ab- 
rufen aller gespeicherten Sender. 
So können z.B. automatisch timer- 


gesteuerte Aufnahmen von 

mehreren Sendern gemacht 

werden. 

e (Juarz-Synthesizer-Tuner mit 
50 kHz Rasterfrequenz für 
stabilen Empfang 

e Reiner UKW Tuner 

e Direkt-Komparator-Schaltung 
sichert außergewöhnlich guten 
Rauschabstand von 81 dB Stereo 

e FM-Muting zur Unterdrückung 
des Rauschens zwischen den 
Stationen 

e Automatischer Sendersuchlauf 
zum schnellen und bequemen 


Auffinden von Stationen 

e 3 Stationstasten mit Speicher 
für Mutinglevel, Mode-Ein- 
stellung, beleuchteten Schrift- 
feldern und austauschbaren 
Sendermarkierungen 

e Memory Scan-Funktion ruft 
automatisch alle gespeicherten 
Sender ab 

e Program Scan erlaubt pro- 
grammiertes Empfangen von 
verschiedenen Sendern. Nur in 
Verbindung mit Timer. 

e | ED-Feldstärkeanzeige zur 
Kontrolle des Eingangssignals 





Neu: ST-JX 5 

Hinter der klaren Linienfüh- 
rung des ST-JX 5 Quarz-Synthe- 
sizer-Tuners von Sonyverbirgtsich 
eine beispielhafte Technik. So 
arbeitet der Tuner in Direkt-Kom- 
parator-Technik und erreicht einen 
sehr guten Rauschabstand von 
80 dB. Die Eingangsempfindlich- 
keit ist hoch, so dap auch weit 
entfernte Sender sauber empfan- 
gen werden. Die Trennschärfe ist 


Tuner 
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speziell auf die schwierigen Emp- 
fangsverhältnisse In Deutschland 
ausgelegt. 

Beispielhaft der Bedienungs- 
komtort. Wahlweise automatische 
oder manuelle Abstimmung, 

8 Stationstasten speichern nicht 

nur die Sender, sondern auch die 

gewählte Einstellung (Mutinglevel 

und Mode). 

e (Quarz-Synthesizer-Tuner mit 
Digitalanzeige 


e Direkt-Komparator-Technik 
sichert sehr guten Rauschab- 
stand 

e Reiner UKW-Tuner 

e FM-Muting unterdrückt 


Rauschen zwischen den einzel- 


nen Sendern 

e Manuelle oder automatische 
Abstimmung über Tipptasten 

e 8 Stationstasten mit Speicher 
für den Abstimmzustand 

e Memory Scan-Funktion zum 


FM STEREO TUNER ST-JIXE 








Abrufen aller gespeicherten 
Sender 

e Program Scan ermöglicht pro- 
grammiertes Empfangen von 4 
verschiedenen Sendern 





Neu: ST-JX 4L 

Hervorragende Leistungsfähig- 
seit und ansprechendes Design 
sind die Attribute, die den neuen 
Tuner ST-JX 4L von Sony kenn- 
zeichnen. Der ausgezeichnete 
Rauschabstand von // dB in 
Stereo wird durch die Anwendung 
jer Direkt-Komparator-Technik 
erreicht. In Verbindung mit der 
empfindlichen J-FET-Eingangs- 
stufe und dem trennscharfen ZF- 
/erstärker wird so eine sehr gute 
Empfangsleistung sichergestellt. 
Auf3Wellenbereichen lassen sich 





Neu: ST-JX 3L 
Die gut ablesbare, langge- 

streckte Senderskala bestimmt das 
Erscheinungsbild des nur 45 mm 
hohen Slim Line Tuners von Sony, 
dessen Technik beste Vorausset- 
zungen für sauberen und klaren 
Empfang auf 3 Wellenbereichen 


bietet. Die Acute Servo Lock-Eın- 


richtung mit 3 LEDs macht das 


insgesamt 8 Sender program- 
mieren. Und zwar mit dem jewel- 
ligen Abstimmzustand. Die Sender- 
kennung erfolgt durch aus- 
wechselbare Schilder. Eine Kali- 
brierton-Taste für die Pegelein- 
stellung bei Tonbandaufnahmen 
ist genauso vorhanden wie Stereo/ 
Mono/Hi-Blend Schaltung beı 
UKW und AM-Aktiv-F ilter bei Mittel- 
welle 
e (Juarz-Synthesizer-Tuner mit 
50 kHz Rasterfrequenz für drift- 
freien UKW-Empfang 
e Direkt-Komparator-Schaltung 


Abstimmen der Sender einfach. 
Ein LED-Display zeigt die Stärke 
des einfallenden Signals an. Und 
die Hi Blend-Taste sorgt für 
sauberen Empfang schwach ein- 
fallender Stereo-Sender. Die Emp- 
fangsqualität schwacher Mittel- 
wellen Gender wird durch ein 
schaltbares Aktiv-F ilter verbessert. 
e 3 Wellenbereiche: UKW MW, LW 





a 一 - - 


sichert guten Rauschabstand 

e 8 Stationstasten mit Speicher 
für Abstimmzustand 

e Rec Cal-Taste für korrekten 
Aufnahmepegel 

e Stereo/Mono/Hi-Blend-Iasten 
für sauberen UKW-Empfang 


FM STEREO/FM-AM TUNER ST-JX3L 
Fe 


e Acute Servo Lock-Einrichtung 
zum leichten und genauen Ab- 
stimmen der Sender 

e |ED-Signalstärke-Anzeige 

e Hi-Blend Taste für UKW 

e 165 mm lange Senderskala 

e Slim Line Design 
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Neu: TA-AX 7 

Der neue Spitzenverstärker 
von Sony ist mit allem ausgestat- 
tet, was HiFi zum vollendeten 
Klanggenuß macht. Der konstruk- 
tive Aufwand dient allerdings nur 
dem Ziel, Musik so originalgetreu 
wie möglich wiederzugeben. 
Sichergestellt wird das durch den 
signalabhängigen Aufbau, der 
durch das Heat Pipe-Kühlsystem 
möglich ist. Aber. auch durch die 
neuen Schaltungskonzepte. So 
vermindert die Legato Linear- 
Schaltung Ubernahme- und Schalt- 
verzerrungen. Audio Current 
Transfer sorgt für ungestörten 
Signalfluß zwischen Vor- und End- 
verstärker und der Linear Gain 
Controller sichert auch bei gerin- 
ger Lautstärke gute Klangergeb- 
nisse. Mit 2 x 80 Watt Sinus ist die 
Leistung großzügig bemessen. 

Der Bedienungskomfort läßt 
keine Wünsche offen. Selbstver- 








bei, d +0 
Aio hat ya TONERE 00 o 


ständlich können MC- und MM- 
Tonabnehmer angeschlossen 
werden. Leuchtfelder zeigen nicht 
nur den über Tipptasten gewähl- 
ten Eingang an, sondern signali- 
sieren auch die eingestellte Rec 
Out-Schalterstellung, 

e Ausgangsleistung 2 x 80 Watt 
Sinus an 8 Ohm im Bereich 
von 20-20.000 Hz 

e Klirrfaktor 0,004% bei Sinus- 
leistung 

e Legato Linear-Schaltung ver- 
mindert Übernahme- und 
Schaltverzerrung 

e Audio Current Transfer sichert 
geradlinigen und ungestörten 
Signalfluß 

e Konstruktion aus nicht magne- 
tischen Materialien verhindert 
Magnetfeld-Verzerrungen 

e PLPS-Netzteil mit Konstant- 
strom-Nebenschlußregler ge- 
währleistet optimale Leistung 

e Anstiegszeit über 200 V/us 


Verstärker 
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e Direkter Anschluß von MCTon 
abnehmern 

e Heat Pipe-Kühlsystem zur 
Wärmeableitung 

e Rec Out-Wahlschalter 

e Anschluß für 2 Lautsprecher- 
paare 


e Wenig benutzte Bedienungs- 
elemente hegen hinter der 
Frontplatte 





Gerätekombinationen PS-X 600 
oder PS-X 800 (ohne Abbildung), 


TAAX 7, ST-J 75, TC-FX 7 Lautsprecher-EmpfehlungSS-G 7 





Neu: TA-AX 5 

Mit dem TAAX 5 geht >ony 
neue Wege Im Verstärkerbau. 
Sämtliche Schalt- und Regelfunk- 
tionen werden durch einen ASP- 
IC (Audio Signal Prozessor IC) mit 
Mikroprozessor gesteuert. Statt 
der mechanischen Bauteile wie 
Umschalter, Potentiometer usw. 
gibt es nur noch einen integrierten 
Schaltkreis, der in Verbindung mit 
einem Mikroprozessor ungewöhn- 
lich genaue und umfassende 
Regelung ermöglicht. 

So wird die Lautstärke digital 
n 1 dB-Schritten von 1-79 dB 
angezeigt. Baß- und Höhenregler 
lassen sich in der Einsatzfrequenz 
umschalten. Die Einsatzfrequenz 
und der Regelbereich werden auf 
einem LED-Display angezeigt. 
Ebenso die Schaltstellung des 
Höhen- und Tiefenfilters. Unter- 
schiedlich laute Programmauellen 
assen sich kompensieren, so daß) 


beim Umschalten oe Lautstärke 

gleich ist. Es erübrigt sich fast zu 

sagen, daß alle Funktionen über 

Leichthubtasten umgeschaltet 

werden. Die Legato Linear-Schal- 

tung der Endstufen in DC-Technik 
vermindert Übernahmeverzer- 
rungen. 

Zur Ausstattung gehören 2 An- 
schlüsse für Tonbandgeräte und 
ein schaltbarer MC/MM-Tonab- 
nehmereingang, 

e Ausgangsleistung 2 x 65 Watt 
Sinus an 8 Ohm im Bereich 
20-20.000 Hz 

e Klirrfaktor 0,005% bei Sinus- 
leistung 

e Legato Linear-Schaltung der 
Endstufen in DC-Technik ver- 
mindert ÜUbernahme- und 
Schaltverzerrung 

e PPS-Netzteil für stabile Leistung 

e Eingang für MC/MM-Tonab- 
nehmer 

e Heat Pipe-Kühlsystem 


e Mikroprozessor-kontrollierter 
ASP-IC ermöglicht elektronische 
Steuerung praktisch aller 
Funktionen 

e Umfangreiches LED-Display 
zur Anzeige des Betriebszu- 
Standes 





Gerätekombinationen PS-LX 5 
oder PS-X 600 (ohne Abbildung), 
ST-IX5, TAAX5,TC-FXH/ TC-FX5C 


e Anschluß Tür zwei Lautsprecher- 


gruppen 
e HIT Transistoren in der Endstufe 





Lautsprecher-Empfehlung 
SS-G 4 D 
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Neu: TA-AX A 

Ohne Frage, der Sony TA-AX 4 
Verstärker hat beste Voraus- 
setzungen für beste HiFi-Wieder- 
gabe. Dafür stehen nicht nur seine 
kraftvolle Leistung von 2 x 50 Watt 
Sinus, sondern auch eine Menge 
technischer Besonderheiten. So 
die Legato Linear-Schaltung der 
DC-Endstufe mit HfT-Transistoren 
für saubere, dynamische Wieder- 
gabe. Oder das leistungsstarke 
PPS-Netzteil und die effektive 
Heat Pipe-Kühlungder Endstufen, 
die es außerdem ermöglicht, den 
Signalfluß im Verstärker optimal 
zu gestalten. 

Der Bedienungskomfort ist 
beispielhaft. Die Lautstärke wird 
über Wipptasten geregelt und 
grafisch in einem LED-Display an- 
gezeigt. Uber Kurzhubtasten lassen 
sich die Programmauellen leicht 
und bequem umschalten. Loud- 
ness-laste, Low-Filter und 
umschaltbarer MC/MM-Tonab- 
nehmer-Eingang sind vorhanden. 
e 2 x 50 Watt Sinus Ausgangs- 

leistung an 8 Ohm Im Bereich 


m ——— COPY / MONITOR 


H TAPE COPY 1-2 i TAPE 2 


von 20-20.000 Hz 

e Klirrfaktor 0,007% bei Sinus- 
leistung 

e Legato Linear DC-Leistungs- 
endstufen vermindern Uber- 
nahme- und Schaltverzerrungen 

e PPS-Netzteil sichert konstante 
Leistung 

e Schaltbarer MC/MM-Phono- 
eingang 

e | eistungsstarke und schnelle 
HfT-Endstufentransistoren 

e Heat Pipe-Kühlsystem 

e Elektronisch gesteuerte Laut- 
stärke-Regelung mit LED- 
Anzeige 

e Low-Filter 


Verstärker 


18 
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Gerätekombinationen PS-LX 4 
oder PS-LX 5 (ohne Abbildung), 
ST-JX 4L, TA-AX 4, TC-FC 4 


Lautsprecher-Empfehlung 
SS-G 1 MK Il 






SONY 





SPEAKERS 


Neu: TA-AX 3 

Daß auch kleine Verstärker 
eine eindrucksvolle Klangqualität 
bieten, dafür steht unüberhörbar 
der Sony TAAX 3. Überzeugt er 
doch durch Leistungsfähigkeit und 
Ausstattung gleichermaßen. Die 
Endstufe in DC-Technik liefert ein- 
drucksvolle 2 x 40 Watt an 8 Ohm 
und zwar im Bereich von 
20-20.000 Hz bei einem geringen 
Klirrfaktor von nur 0,01%. Die 
niedrige Bauhöhe von 70 mm 
wurde durch den Einsatz von Heat 


. LEGATO LINEAR 


+ GÖM 


Pipe-Kühlung und PPS-Netzteil 
möglich. Weitere Vorteile davon 
sind: geringe magnetische Ein- 
streuungen und stabile brumm- 
freie Stromversorgung, Um 

Rumpelgeräusche vom Platten- 


spieler wirksam zu unterdrücken, 
ist ein schaltbarer Low-Filter vor- 


handen. 

e Sinusleistung 2 x 40 Watt im 
Bereich von 20-20.000 Hz 

e Geringer Klirrfaktor von 0,01% 
(20-20.000 Hz) 

e | egato Linear Power ICs ver- 





INTEGRATED STEREO AMPLIFIER TA-AX3 


mindern Ubernahme- und 
Schaltverzerrungen 

e Kühlung der Power ICs durch 
Heat Pipe-Kühlsystem 

e _ow-Filter und Loudness-laste 

e Anschluß für 2 Lautsprecher- 


gruppen 
e Slim Line Design 


Gerätekombinationen PS-LX 3 
oder PS-LX 4 (ohne Abbildung), 
ST-JX 3L, TAAX 3, TC-FX 3 








SONY 
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Neu: TA-AX 2 

Ganze 45 mm flach ist der 
Sony TA-AX 2 Verstärker, doch mit 
einer Ausstattung und Leistung 
die auch wesentlich größeren Ver- 
stärkern gut zu Gesicht stehen 
würde. Saubere 2 x 25 Watt über 
den gesamten Frequenzbereich 
von 20-20.000 Hz. Und ein Mr 
faktor, der mit 0,07% deutlich 
unter der Wahrnehmungsgrenze 
liegt. Komplett die Ausstattung: 
von der Anschlußmöglichkeit für 
2 Lautsprechergruppen bis hin zu 


Low-Filter und Loudness-laste. 
e 2 x 25 Watt Sinusleistung an 
8 Ohm im Bereich von 
20-20.000 Hz 
e 0,07% Klirrfaktor 
e Anschlüsse für 2 Bandgeräte 
e Kopfhörer-Ausgang 
e |ow-Filter und Loudness-laste 


e Anschlußmöglichkeitfür2 Laut- 


sprechergruppen 


Lautsprecher-EmpfehlungSS-E 21 
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Neu: PS-X 800 

Der neue Sony PS-X 800 Linear 
Tracking Plattenspieler optimiert 
die Abtastung der Schallplatte auf 
eigene Weise. So ist der Platten- 
spieler mit einer speziellen Vari- 
ante des Biotracer-Tonarms aus- 
gerüstet. Dem Linear Tracking 
Biotracer, der Schallplatten so ab- 
tastet, wie sie geschnitten werden: 
linear. Der tangentiale Spurfehl- 
winkel ist deshalb gleich Null. 
Entsprechend gering die Abtast- 
verzerrungen. 

Ein Mikrocomputer steuert 
über 2 Linear-Motoren exakt den 
Tonarm. Unerwünschte Armbe- 
wegungen, Übersprechen und 
Modulationen werden so wirksam 
unterdrückt. Mehr noch, der 
Computer überwacht sämtliche 
Automatikfunktionen, vom Erken- 
nen des Plattendurchmessers, 
dem automatischen Abspielen, 
über die elektronische Einstellung 


der Nullbalance und der Auflage- 

kraft des Tonarms bis hin zur 

Wiederhol-Automatik. 

Die gleiche überragende 
Qualität bietet auch der Antrieb. 
Quarzregelung des Magnedisc 
Servo-Systems sichert präzisen 
Gleichlauf. Und die hohe Güte 
des Plattentellerlagers sorgt dafür, 
daß störendes Rumpeln erst gar 
nicht auftritt. 

e Lineare Abtastung durch Tan- 
gential (Linear Trackıng)-Tonarm 
mit Biotracer-Regelung 

e Direktantrieb mit quarz- 
gesteuerter Servoregelung 

e Automatisches Einstellen von 
Nullbalance und Auflagekraft 
ermöglicht leichten und schnel- 
len Tonabnehmerwechsel 

e Automatisches Erkennen des 
Plattentellerdurchmessers 

e Schnelle Auto Repeat-Funktion 
(Wiederhol-Automatik) 

e SBMÜ-Gehäuse vermindert 


Plattenspieler 
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Resonanzen 

e (sel-gefüllte Schockabsorber- 
füße 

e [onabnehmeretummschaltung 
verhindert Aufsetzgeräusche 

e Vorbereitet auf Synchronisation 
mit Sony Cassettendecks 





Neu: PS-X 600 

Zwei Faktoren sind primär für 
die Wiedergabequalität eines 
Plattenspielers wichtig: das An- 
triebssystem und der Tonarm. 
Und beiden wurde beim PS-X 600 
besondere Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. Der Biotracer-Tonarm 
verbindet ideale Abtasteigenschaf- 
ten mit großem Bedienungskom- 
fort. Zwei von einem Mikropro- 
zessor gesteuerte Linear-Motoren 
führen alle Tonarmfunktionen aus. 
Uber Sensoren werden laufend 
Tonarmbewegung, Auflagekraft, 
Antıskating usw. erfaßt, kontrolliert 
und bei Bedarf korrigiert. So ist 
sichergestellt, daß derTonarm den 
Tonabnehmer immer optimal 
führt. Der Mikrocomputer über- 
wacht auch alle Automatikfunktio- 
nen. Z.B. das Erkennen des 
Plattendurchmessers, die Ton- 
armschutzeinrichtung, die dafür 
sorgt, daß der Tonarm nur dann 


aufsetzt, wenn eine Schallplatte 
aufliegt etc. 

Der quarzgesteuerte Direktan- 
trieb steht für ruhigen und gleich- 
mäßigen Lauf. Abgerundet wird 
die Ausstattung durch eine Reihe 
wohldurchdachter Details wie 
resonanzarmes SBMC-Gehäuse, 
gel-gefüllte Schockabsorberfüße, 
elektromagnetische Plattenteller- 
bremse. 

e Sehr gute Abtasteigenschaften 
durch Biotracer-Tonarm 

e Direktantrieb mit Quarzregelung 
für hervorragenden Gleichlauf 

e Elektronisch geregelte Auflage- 
kraft und Antiskating 

e Automatisches Erkennen des 
Plattendurchmessers 

e Sicherheitsautomatik für 
Tonarm 

e Resonanzarmes SBMC-Gehäuse 

e (sel-gefüllte Schockabsorberfüße 

e Tonabnehmer-Stummschaltung 
verhindert Aufsetzgeräusche 





e Vorbereitet auf Synchronisation 
mit Sony Cassettendecks 


Empfohlener Tonabnehmer zu 
PS-X 600: Moving Coil-System 
XL-44 L 
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Plattenspieler 





Neu: PS-LX 5 
Der Plattenspieler PS-LX 5 
arbeitet mit einer quarzgesteuer- 
ten Magnedisc-Servoregelung für 
den Direktantrieb. Dieses Antriebs- 
system garantiert eine sehr gute 
Gleichlaufkonstanz. Denn während 
sich der Plattenteller dreht, wird 
die Drehzahl praktisch ununter- 
brochen mit einer quarzstabilen 
Referenz verglichen. Kleinste 
Abweichungen von der Nenndreh- 
zahl werden sofort erkannt und 
korrigiert. Der Tonarm ist in Low 
Mass-Technik gebaut und deshalb 
leicht in der Lage, den Tonabneh- 
mer exakt und sicher zu führen. 
Durch Vollautomatik desTonarms 
und automatisches Erkennen des 
Plattendurchmessers ist Fehlbe- 
dienung praktisch ausgeschlossen. 
e Gute Abtasteigenschaften 
durch Low Mass-Tonarm 
e (Juarzgenauer Direktantrieb 
e Automatisches Erkennen des 
Plattendurchmessers 
e Tonabnehmer-Stummschaltung 
verhindert Aufsetzgeräusche 
e Vagnetsystem XL-200 
e Auf Synchronisation mit Sony 
Cassettendecks vorbereitet 
e Elegantes, extraflaches Gehäuse 











Neu: PS-LX 4 
Moderne Tonabnehmer erfor- 
dern leichte und exakte Tonarme, 
um Ihre Klangqualität voll zum 
Tragen zu bringen. Und genau mit 
solchen Tonarmen sind Sony 
Plattenspieler ausgestattet. So 
auch der PS-LX4, dessen bürsten- 
und nutenloser Direktantrieb über 
Quarz-Magnedisc-Servosystem 
gesteuert wird. Guter Gleichlauf 
ist deshalb sichergestellt. 
e Massearmer Leicht-Tonarm für 
gute Wiedergabe 
e Direktantrieb, quarzkontrolliert 
e Bürsten- und nutenloser Motor 
für ruhigen, exakten Lauf 
e Magnetsystem XL-200 
e Endabschaltung 
e Audio Setting Guide erleichtert 
das Auflegen von Langspiel- 
platten 








Neu: PS-LX 3 
Der Sony PS-LX 3 Plattenteller 

überrascht mit Ausstattungs- 

details, die für seine Klasse unge- 

wöhnlich sind. So besitzt er ein 

automatisches System zum Er- 

kennen des Plattendurchmessers. 

In Verbindung mit der Tonarm- 

Automatik ist Fehlbedienung so 

ausgeschlossen. Der Antrieb erfolgt 

direkt und wird von einem 

Magnedisc-Servosystem gesteuert. 

Das Erreichen der Nenndrehzahl 

wird durch ein Leuchtfeld an- 

gezeigt. 

e | eichtgängiger, exakter Low 
Mass-Tonarm 

e Servokontrollierter Linear- 
Direktantrieb sorgt für kon- 
stante Drehzahl 

e Tonabnehmer-Stummschaltung 
verhindert Aufsetzgeräusche 

e Magnetsystem XL-150 

e \/orbereitet auf Synchronisation 
mit Sony Cassettendecks 

e Audio Setting Guide erleichtert 
das Auflegen von Langspiel- 
platten 
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Neu: PS-LX 2 
Der servogeregelte Direktan- 

trieb und der massearme Ionarm 

sichern ein ungetrübtes Hörver- 

gnügen. Aber auch dem Auge 

bietet der PS-LX 2 einiges. Nicht 

zuletzt wegen seiner eleganten 

Form und durch die sorgfältige 

Verarbeitung, 

e |eicht-Tonarm 

e /uverlässiger, servogeregelter 
Direktantrieb 

e Endabschaltung schont Platte 
und Abtastnadel 

e Magnetsystem XL-150 

e |\enndrehzahl-Anzeige durch 
Leuchtfeld 

e Slim Line Design 

e Audio Setting Guide erleichtert 
das Auflegen von Langspiel- 
platten 
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Neu: TC-K 777 

Das Sony Cassettendeck der 
absoluten Spitzenklasse mit einer 
Vielzahl von hervorragenden 
Leistungsmerkmalen und äußerst 
komfortabler Ausstattung, Der 
Bandtransport erfolgt über quarz- 
gesteuerten Direktantrieb ın 
Doppel-Capstan-Technik, Garantie 
für hervorragenden Gleichlauf und 
ebensolchen Band/Tonkopf-Kon- 
takt. Das Dreikopf-System mit 
separaten S & F-Aufnahme- und 
Wiedergabeköpfen sichert optimale 
Aufnahmebedingungen und er- 
möglicht außerdem Hinterband- 
kontrolle. 


pe CALIBRATION 一 一 
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JETTE DECK TC-K777 


MONITOR LNE 
SOURCE 


Um die Klangqualität unter- 
schiedlicher Bandsorten voll zu 
nutzen, ist das TC-K 777 Casset- 
tendeck mit einem Generator zur 
Kalibrierung von Bias- und Auf- 
nahme-Pegel ausgestattet. Alle 
wichtigen Daten wie z.B. Auf- 
nahmeaussteuerung, Bias-Auf- 
nahme-Kalibrierung, Bandlaufzeit 
(Linear Counter), Bandart usw. 
werden in einem Kombi-Display 
angezeigt. 
Die Audioelektronik ist kanal- 
weise getrennt in Dual-Mono-DC- 
Technik ausgeführt. So wird wirk- 
sam UÜbersprechen verhindert. 
Anschlüsse für Fernbedienung, 
Timer, Stereomikrofon-Verstärker 
sind selbstverständlich vorhanden. 
e (Juarzgesteuertes 2-Motoren- 
laufwerk mit Doppel-Capstan- 
Direktantrieb 

e 3 Tonköpfe, getrennte S & F- 
Köpfe für Aufnahme und 
Wiedergabe 

e Kombi-LED-Display für Aus- 
steuerung, Kalibrierung, Band- 
sorte, Dolby” usw. 

e Linear Counter zeigt digital die 
Bandlaufzeit an 

e Für vier Bandarten incl. Rein- 
eisen 


Cassettendecks 
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SONY 
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Empfohlenes Zubehör: Mikrofon-Verstärker MX-1000 
e Kanalweise getrennte 





e |estgenerator für Bias- und Auf- 


nahmepegel Dual-Mono-Konstruktion in 

e Mikroprozessor-kontrollierte DC-Technik 
Laufwerk-Logik verhindert e Streufeldarmer Transformator 
Fehlbedienung e Anschlüsse für Fernbedienung 


und Timer 


e Memory Counter 
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Empfohlenes Zubehör: Fernbedienungen RM-50, RM-65, RM-80 
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TC-K 81 
Mit 3 Tonköpfen ausgerüstet 
ist dieses Spitzenklasse-Deck von 


Sony. So werden optimale Bedin- 
sungen für Aufnahme und Wieder- 


gabe sichergestellt. Auch ist 
dadurch Hinterbandkontrolle 
möglich. Gleichlaufschwankungen 
treten beim Doppel-Capstan-An- 
trieb mit zwei Motoren praktisch 
nicht auf. DieBandführungan den 
Tonköpfen ist optimal. 





Vier Bandarten lassen sich per 
Wahlschalter einstellen und mit 
Testgenerator exakt In Bias- und 
Aufnahmepegel einregeln. Die 
Anzeige der Bias/Aufnahme-Kalı- 
brierung erfolgt über LED-Display. 
Ebenso wird die Aussteuerung 
angezeigt, wobei der Spitzenwert 
kurz gespeichert wird. Anschluß- 
möglichkeit für Infrarot-Fern- 
bedienungRM-&0 oder Kabelfern- 
bedienung RM-50. 
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TC-K 77 R 

Das Sony Cassettendeck 
TC-K 77 R verfügt über eine höchst 
ungewöhnliche aber überaus 
praktische Aufnahme- und Wieder- 
gabemöglichkeit: Auto Reverse- 
Betrieb. D.h., die Tonköpfe sind 
um 180° drehbar angeordnet und 
das Deck kann so im Vor- und 
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STEREO CASSETTE DECK TC-K77R 


Rücklauf aufnehmen und wieder- 
geben. Der servogesteuerte 
2-Motorenantrieb sichert hohe 
Gleichlaufkonstanz in beiden Rich- 
tungen. Der Bedienungskomfort 
steht der Technik nicht nach. An- 
schlußmöglichkeit für. Timer, 
Fernsteuerung, Kopfhörer und 
Mikrofon. 


e Doppel-Capstan-Laufwerk mit 
2 Motoren 

e 3-Kopfsystem inclusive S & F- 
Köpfe für optimale Aufnahme 
und Wiedergabe 


e Mikroprozessor-gesteuerte Lauf- 


werk-Logik schließt Fehl- 
bedienung aus 

e Vier Bandarten, einschließlich 
Reineisenband 

e Optimales Ausnutzen der Band- 
qualität durch Pegelgenerator 


e ?-Motorenantrieb mit Servo- 
steuerung 

e Auto-Reverse-Betrieb ermög- 
licht Aufnahme und Wiedergabe 
In beiden Richtungen 

e |_ED-Aussteuerungsanzeige 
(Peak Program Meter) mit 
Spitzenwertspeicher 

e 4stufiger Bandarten-Wahl- 





für Bias- und Aufnahmepegel 
e \Wiedergabe-Automatik spult 
selbsttätig zurück und startet 
erneut 
e Kurzhubtasten für erhöhten 
Bedienungskomfort 
e Anschlußmöglichkeit für Fern- 
bedienung RM-50 und RM-80 
e Dolby’ Rauschunterdrückung 






REC LEVEL LER 
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schalter incl. Reineisen 

e Record Mute- und Memory- 
Einrichtung 

e \Wiedergabe-Automatik und 
Wiederhol-Funktion 

e Dolby’ Rauschunterdrückung 

e Anschluß für Timer und Fern- 
bedienung RM-70 


` DOLBY ist das eingetragene Waren- 
zeichen der DOLBY LABORATORIES INC. 
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Neu: TC-FX 7 

Das flachste Cassettendeck der 
Welt mit senkrechtem Cassetten- 
schacht ist nur 84 mm höher als 
eine Kompakt-Cassette: ganze 
70 mm hoch. Doch die Technik, 
die im Sony TC-FX 7 steckt, kann 
sich sehen lassen. Der quarz- 
geregelte Direktantrieb sorgt für 
hervorragende Gleichlaufwerte. 
Und die Laufwerk-Logik schließt 
Fehlbedienung aus. Der Linear 


ES SHEAD Se d GE eh ge SER 


Counter zeigt exakt die Bandlauf- 
zeit. Ein LED Peak Program Meter 
mit Spitzenwertspeicher macht 
es einfach, korrekt auszusteuern. 
Vier Bandarten-lasten incl. Rein- 
eisen sorgen für exakte Anpassung, 
Dazu kommen noch Anschluß- 
möglichkeiten für Kopfhörer, 
Mikrofon, Timer und Fernbedie- 
nung, 
e 2-Motorenantrieb mit Quarz- 
steuerung 








7 WE 


e LEDAussteuerungsanzelge mit 
Spitzenwertspeicher (Peak 
Program Meter) 

e 4 Bandarten 

e Superflaches Slim Line 
Design, nur 70 mm hoch 

e Linear Counter zeigt die 
Bandlaufzeit 

e Zwei S & F-Köpfe 

e Anschluß für Fernbedienung 
RM-50 und RM-80 

e Dolby’-Rauschunterdrückung 


TEREO CASSETTE DECK TO-FX7 | 


e Laufwerk-Logik verhindert 
Fehlbedienung 


















® 
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STEREO CASSETTE DEC TC-K71 








TC-K 71 

Vorbildlich die Technik des 
TC-K 71. So ermöglichen 3 Ton- 
köpfe eine optimale Aufnahme- 
qualität und Hinterbandkontrolle 
(Mithören der Aufnahme über den 
Wiedergabekopf). Für sehr gleich- 
mäßigen Bandlauf steht der 
2-Motorenantrieb mit Doppel- 
Capstan, der gleichzeitig für opti- 


malen Band/Kopf-Kontakt sorgt. 
Uber das LED Peak Program 
Meter ist das Aussteuern beson- 
ders leicht, da Spitzenwerte kurz 
gespeichert werden. Ein Wahl- 
schalter für 4 Bandarten ist ebenso 
vorhanden wie ein regelbarer 
Kopfhörerausgang und Anschlüsse 
für Stereomikrofon, Timer und 
Fernbedienung. 


Cassettendecks 


26 





e Servogesteuertes 2-Motoren- 
laufwerk 

e Doppel-Capstan-Bandtransport 
sichert sehr guten Gleichlauf 
und Kopf/Band-Kontakt 

e 3 Tonköpfe, davon 2 S & F- 
Köpfe 

e Bandselector für 4 Bandarten 
incl. Reineisen 

e Mikroprozessor-gesteuerte 


Laufwerk-Logik 

e Wiedergabeautomatik 

e Memory-Funktion 

e Anschluß für Fernbedienung 
RM-50 und Infrarot-Fern- 
bedienung RM-80 

e Dolby’-Rauschunterdrückung 
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DOLEY BC TYPE NOISE REDUCTION SYSTEM 


Neu: TC-FX 6/TC-FX 6C 
Den`hohen Stand der Sony 
ecordertechnik-dokumentiert In 
'weifacher Hinsicht das Cassetten- 

jeck TC-FX 6/TC-FX 6 C. Zum 
sinen überzeugt es durch hohen 
technischen Standard. Zum 
"deren durch großen Bedienungs- 
«omfort. Der 2-Motorenantrieb 
nit BSL Capstan-Motor sorgt für 
sinen hervorragenden Gleichlauf. 
»länzendauch der Frequenzgang, 
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Neu: TC-FX 5/TC-FX 5C 
Daß das Sony Cassettendeck 
TC-FX 5/TC-FX 5 C mit einigen 
nerausragenden Merkmalen aus- 
gestattet ist, sieht man auf den 
ersten Blick. So ist TC-FX 5 mit 
Dolby’ „B” und TC-FX 5 C mit der 
nochwertigeren Dolby’ „C” Rausch- 
Jnterdruckung bestückt. Kenn- 
zeichen: ein noch besserer 
Rauschabstand. Ansonsten weisen 
beide die gleiche hohe Klasse auf. 


DOLSY BC TYPE NOISE REDUCTION SYSTEM SEnNDdusT a FPEARITE Haan DEE 


der durch S & F-Tonkopf sicher- 
gestellt ıst. Das LED-Aussteue- 
rungsdisplay zeigt exakt den Auf- 
nahmepegel und erleichtert damit 
die Aufnahme. Das TC-FX 6 C ist 
im Gegensatz zum TC-FX 6 mit 
Dolby’ „C” ausgerüstet und bietet 
deshalb noch bessere Werte für 
den Rauschabstand. 

Die Kombination von AMS, 
Memory- und Repeat-Funktion er- 
öffnet vielfältige Wiedergabemög- 





Das übersichtliche LED-Display 
zeigt exakt den Aufnahmepegel 
und speichert im Auto-Betrieb 
sogar den Spitzenwert. 


Zwei Motoren stehenfürgleich- 


mäßigen Bandtransport und der 
S & F-Kopf für weiten Frequenz- 
gang, Eine Fehlbedienung des 
Decks ist durch Laufwerk-Logik 
unmöglich. 

Außergewöhnlich groß auch 
der Komfort: Memory Funktion 


TAPE COUNTER 
| sOn ar 
Së a = 


FULL LOGIO/FEATH 
DC SERVO CONTROLUL 


RESET MEMORY 


TOUCH 
D 2MOTOR MECHANISM 


lichkeiten. Anschlüsse für Kopf- 

hörer (regelbar), Timer und Fern- 

bedienung runden das überaus 

positive Bild ab. 

e 2-Motorenantrieb mit BSL- 
Motor für Capstan 

e Wahlschalter für 4 Bandarten 
incl. Reineisen 

e |aufwerk-Logik verhindert Fehl- 
bedienung 

e | ED-Aussteuerungs-Display 

e AMS-Funktion für programmier- 


und Rec Mute (automatische Auf- 

nahme-Pause), Anschluß für 

Stereo-Mikrofon, Timer, Kopfhörer 

und Fernbedienung, 

e 2-Motorenlaufwerk für guten 
Gleichlauf 

e Bestückt mitSendust & Ferrite- 
Tonkopf 

e LED-Display zeigt exakt den 
Aufnahmepegel 

e Memon Funktion 

e Direkt gekoppelter Audio-Ver- 


— on... 





bare Wiedergabe 

e Memory- und Repeat-Ein- 
richtung 

e Rec Mute-Funktion 

e Anschluß für Timer 

e Regelbarer Kopfhörerausgang 

e Anschluß für Fernbedienung 
RM-50 und RM-80 

e TC-FX 6 Dolby’ „B” Rausch- 
unterdrückung 
TC-FX 6 C Dolby” , Rausch- 
unterdrückung 







stärker 

e Anschluß für Timer 

e Vorberetet auf Kabelfernbedie- 
nung RM-50 und Infrarot-Fern- 
bedienung RM-80 

e TC-FX 5 mit Dolby’ „B” Rausch- 
unterdrückung 
TC-FX 5 C mit Dolby’ , 
Rauschunterdrückung 


* DOLBY ist das eingetragene Waren- 
zeichen der DOLBY LABORATORIES INC 
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Neu: TC-FX 4 

Komfort und Technik stimmen 
beim TC-FX 4 Cassettendeck. 
Zwei Motoren treiben das Lauf- 
werkan und sorgen für konstanten 
und gleichmäßigen Bandtransport. 
Die Anzeige der Aussteuerung 
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Neu: TC-FX 3 

Aufwendige Konstruktion und 
exzellente Aufnahme-/Wieder- 
gabequalität sind Merkmale, die 
das TC-FX 3 von Sony besonders 
hervorheben. Der2-Motorenantrieb 
sorgt für sehr gleichmäßigen und 
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2MOTOR DRIVE SYSTEM 


Cassettendecks 





erfolgt über LED-Ketten. Band- 
arten-Wahlschalterfüralle4 Typen 


incl. Reineisen. Automatische Auf- 


nahmepause (REC Mute), Ein- 


gangswahlschalter, Dolby’, Timer- 


anschluß sind selbstverständlich 
vorhanden. 


Stabilen Bandtransport, der SD- 
Tonkopf für einen weiten Frequenz- 
gang und die LED-Spitzenwert- 
anzeige dafür, daß die Aufnahme 
perfekt ausgesteuert ist. Fehl- 
bedienung wird durch die Lauf- 
werk-Logik verhindert. Dazu 


kommen noch Dolby’ und An- 
schlüsse für Timer und Kopfhörer. 
e ?-Motorenantrieb 

e SD-Tonkopf für hohe Ton- 


e | aufwerk-Logik verhindert 


ASSETTE DECK TC-FX4 


e Anschluß für Kabelfernbedie- 
nung RM 20 oder Infrarot-Fern- 
bedienung RM-80 

e 4 Bandarten incl. Reineisen 


e 2-Motorenantrieb für guten 
Gleichlauf 

e SD-Tonkopf sichert hohe Auf- 
nahmequalität 

e LED-Display für exaktes Aus- 
steuern 

e Dolby’-Rauschunterdrückung 


ENN 3. 
Gg? 


e | ED-Aussteuerungs-Display 
mit Spitzenwertanzeige 

e 4 Bandarten incl. Reineisen 

e Dolby’-Rauschunterdrückung 

e Anschlüsse für Timer und Kopf- 
hörer 


qualität 
Fehlbedienung 










Neu: TC-FX 2 
Cassettendeck mit vielen Mög- 
-hkeiten für unkompliziertes 
Aufnehmen und Wiedergeben. So 
erleichtern die beiden VU-Meter 
jas richtige Aussteuern. Zwei 
Motoren sorgen für gleichmäßigen 


Neu: Cassettenplayer 
TC-PB 10 
Sehr vielseitig und überaus 

oraktisch, der Sony Cassetten- 
"over TC-PB 10. Ermöglicht er 
joch auf Grund seiner ungewöhn- 

chen Konzeption stationären und 
mobilen Einsatz. Er läßt sich über 
Netz oder Batterie betreiben und 
st mit einem kräftigen Stereo- 
‚erstärker und zwei HIFI-Laut- 
sprechern ausgerüstet. Hat also 
zeste Voraussetzungen für unbe- 
schwerten Musikgenuß. 


Cassettenteil 

e ?-Motorenantrieb sorgt für per- 
fekten Bandtransport 

e SD-Tonkopf sichert weiten 
Frequenzgang 

e _aufwerk-Logik verhindert Fehl- 
bedienung 

e \Wiederhol-Automatik 

e Fiir Normal- und Reineisenband 

è | eichtes Überspielen durch 
Line Out-Ausgang auf der 
Frontplatte 


Verstärkerteil 

e Ausgangsleistung von 2 x 25 
Watt Musikleistung an 4 Ohm 

e Baß- und Höhenregler 

e | oudnesstaste 

e Aux- und Line In-Eingang 





Bandtransport. Und Dolby’ sichert 

guten Rauschabstand. Kopfhörer- 

und Timer-Anschlüsse erweitern 

die Anwendungsmöglichkeiten. 

e Antrieb durch zwei Motoren 

e SD-Tonkopf für weiten 
Frequenzgang 


Lautsprecher 
e /weiwege-Lautsprecher 
e Impedanz 4 Ohm 
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e Loglkschaltung des Laufwerks 
verhindert Fehlbedienung 

e Reineisenband-kompatibel 

e Dolby’-Rauschunterdrückung 

e Anschluß für Timer 
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e Kompakt in den Abmessungen 
und leicht abnehmbar 


DOLBY INPUT 
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m) STEREO CASSETTE DECK TC-FX2 








` DOLBY ist das eingetragene Waren- 
zeichen der DOLBY LABORATORIES INC. 
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TC-399 . 

Ausgereifte Konstruktion und 
große Robustheit sind Kenn- 
zeichen der Tonbandmaschine 
TC-399, die darüber hinaus noch 
durch hohe Wiedergabeaqualität 
besticht. Der Bandtransport wird 
von einem kräftigen, doch ruhig 
laufenden Synchronmotor besorgt 
3 Köpfe ermöglichen perfekte 
Aufnahmen und Hinterbandkon- 
trolle. Alle Laufwerk-Funktionen 
werden über einem Drehknopf 
gesteuert. Fehlbedienung ist durch 
logische und übersichtliche An- 
ordnung der Bedienungselemente 
praktisch ausgeschlossen. 

e \/ibrationsarmer Antrieb durch 

Synchronmotor 
e Gleichlaufschwankungen gerin- 

ger als 0,09% bei 19 cm/sec 
e 3 Bandgeschwindigkeiten: NE as 

19/9,5/4,8 cm/sec e 
e 3 Tonköpfe, davon2F &F-Köpfe 
e Frequenzgang: 30-25.000 Hz 

bei 19 cm/sec mit FeCr-Band 
e 3stufiger Bandarten-Wahl- 

schalter I» 

e 3stufiger Bias-Wahlschalter d 

e 2 große VU-Meter Sea, 
e Max.Spulendurchmesserl8cm 
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Spulenbänder 
Typ Magnetmaterial Bandlänge Vormagneti- Entzerrung 
sierung (BIAS) (EQ) 
FeCr Ferrichrom- 2/5 m MED Fer 70 us 
Band, rückseiten- 550 m 
beschichtet | 1100m u 
ULH Eisenoxid-LH- /5m MED Normal 120 us 
Band, rückseiten- 3/0. m 
beschichtet 550 m 





1100 m 











Tonbandmaschine 
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MX-1000 e 4 Eingänge mit Peak LevelAn- @ Low Filter mit zwei Eckfre- hervorragende Aufnahme- 
Stationäres 4-Kanal-Mischpult zeige und Wahlschalter für auenzen auf Eingang 1 und 2 qualität 
er Spitzenklasse mit Pan Pot Mikrofon, Abschwächer und e Niedriger Klirrfaktor (0,005%), e Stromversorgung 220 V/ 
>anorama)-Regler auf allen Kanä- mittelpegelige Signalquelle weiter Frequenzgang 50/60 Hz 
n. Speziell für hochwertige Live- ® Pan Pot (Panorama)-Regler auf (10-150.000 Hz) und hoher 
«ufnahmen mit Sony TC-K 777. allen Kanälen Rauschabstand (-/3 dB) sichern 
MX-670 


o-Kanal-Mischpult mit Pan Pot 
>anorama)-Regler, Mikrofonein- 
ang und Abschwächer auf allen 
anälen. 2 Eingänge sind auf Ton- 
onehmer, die restlichen Eingänge 
f mittelpegelige Signalquellen 
mschaltbar. Fürstationären oder 
bilen Einsatz. 
Tragbares 6-Kanal-Mischpult 
Pan Pot (Panorama)-Regler für 
alle Kanäle 
Jff-Position des Eingang- 
schalters verhindert Einstreuen 
Kalibrierton zum exakten Aus- 
steuern nachfolgender Geräte 
„ascaden-Schaltung 
Jbersichtliche VU-Meter und 
Kopfhörerausgang zum Uber- 
wachen des Ausgangspegels 
Flachbahnregler mit Markierung 
tür alle Kanäle 
Stromversorgung über Batterie, 
Netzteil AC-122 oder Autobatterie 


MX-510 
5-Kanal-Mischpult für mobilen 
ind stationären Einsatz. Mit 3 
haltbaren mittelpegeligen Ein- 
Angen, 2 schaltbaren Magnetein- 
ängen. Abschwächer für alle r 
anäle. 2 übersichtliche VU-Meter. „| “| | 
Eingänge für 4 Mono- oder | 
2 Stereomikrofone 





| 


e 2 Eingänge umschaltbar auf | 
Magnettonabnehmer | | er | et i ZS ki -< an rn 
Pan Pot (Panorama)-Regler a  —— 

Summenregler u 





Kopfhörerausgang 
Stromversorgung über Batterie 
oder Netzteil AC-122 








Mischpulte 
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SS-G7 : 

DieSonySS-G 7 gehörtzu dem 
recht kleinen Kreis von Laut- 
sprecherboxen, auf die das Prädi- 
kat Spitzenklasse ohne Vorbehalte 
zutrifft. Eine Reihe von hervor- 
ragenden Testergebnissen in der 
Fachpresse belegt dies nach- 
drücklich. Nicht ohne Grund, denn 
die Wiedergabequalität der Box 
beeindruckt durch eine sehr hohe 
musikalische Treue. 

Der Baß ist trocken, substanz- 
reich, die Mitten klar, präzise und 
die Höhen brillant und weich. 
Dafür, daß das so ist, sorgen eine 
Menge technischer Besonder- 
heiten. 

So liegen die Lautsprecher 
senkrecht In Line und sind tiefen- 
gestaffelt eingebaut. (Plumb In 
Line-Anordnung). Der 38 cm Baß- 
lautsprecher mit resonanzarmer 
Carbocon-Membran arbeitet im 
Baßreflexgehäuse. Mitten- und 
Hochtonlautsprecher sind als Ein- 
heit zusammengefaßt und lassen 
sich über Regler der Raumakustik 
anpassen. 

Die Acoustical Grooved-Schall- 
wand verhindert Reflexionen von 
Streuschall und trägt so zur 
sauberen Wiedergabe von Musik 
bel. 

e 3-Wege Baßreflex-Lautsprecher 
mit hohem Wirkungsgrad 

e Belastbar mit 100 Watt Sinus 

e Impedanz 8 Ohm 

e |mpulsfeste Hochtonkalotte mit 
Titanmembran 

e Separat gedämpfter 10 cm 

Mittelton-Lautsprecher mit 

starken Magneten 
e 38 cm Baß-Lautsprecher mit 

Carbocon-Membran und Alnico- 

Magneten 
e Anordnung der Lautsprecher- 

zentren in vertikaler Ebene 

(Plum In Line) 

e Acoustical Grooved-Schallwand 

e Frequenzgang 30-20.000 Hz 

e Nußbaumfurniertes Gehäuse 
mit abnehmbarer, akustisch 
transparenter Bespannung 

e Schwarze Lautsprecherbasis 








Lautsprecherboxen 
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SS-G 4 D 
Die 3-Wege Lautsprecherbox 

5-G 4 D ist nach dem Baß- 
sflex-Prinzip konstruiert. Dies ge- 
vahrleistet in Verbindung mit dem 
5cm Carbocon-Baßchassis eine 
ervorragende Tieftonwieder- 

zabe. Der extrem saubere Mitten- 
nd Hochtonbereich wird von 
nem 8 cm Mitteltöner und einer 
=gelbaren Weichdome-Kalotte 
‚bernommen. Alle Lautsprecher 
nd in der vertikalen Ebene nach 
‚em Plumb In Line-Prinzip an- 
‚eordnet. 

e 3-Wege Baßreflex-Box 

e Belastbarkeit 80 Watt Sinus 

e Impedanz 8 Ohm 


e Computerberechnete Laut- 
sprecher-Chassis 

e Bal mit partialschwingungs- 
armer Carbocon-Membran 

e Weichdome-Kalotte mit Pegel- 
regler zur Anpassung an die 
Raumakustik 

e Plumb In Line Anordnung der 
Lautsprecher 

e Reflexionsmindernde Acoustical 
Grooved-Schallwand 

e Frequenzgang 35-20.000 Hz 

e Empfohlenes Zubehör: Laut- 
sprecherfuß WS-G 4 D 

e „Klangbild” Testsieger April 1981 


SS-G 1 MK Il 
Die SS-G 1 MK II ist mit drei 


hochwertigen computerberechne- 


ten Lautsprechern bestückt, die 


vertikal in Plumb In Line-Konfigu- 
ration angeordnet sind. Beachtens- 


wert die Baßmembran aus Car- 
bocon, der beschichtete Mittel- 
töner und dieWeichdome-Kalotte. 
Diese aufwendige Konstruktion 
sorgt für eine präzise, natürliche 
und räumliche Wiedergabe. 


Hervorragend der weite Frequenz- 


gang von 35-20.000 Hz und die 

hohe Belastbarkeit von 65 Watt 

Sinus. 

e 3-Wege Lautsprecher, 
geschlossen 


e Belastbar bis 65 Watt Sinus 

e Impedanz 8 Ohm 

e Frequenzgang 35-20.000 Hz 

e (omputerberechnete Laut- 
sprecherchassis 

e 25 cm Baßlautsprecher mit 
Carbocon-Membran 

e Acoustical Grooved-Schallwand 
für verbesserte Schallab- 
strahlung 

e Anordnung der Lautsprecher- 
Schallzentren in vertikaler 
Ebene (Plumb In Line) 

e |autsprecherfuß WS-E 70 als 
Zubehör 

e Hervorragende Testergebnisse 
ım In- und Ausland 
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Lautsprecherboxen 
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SS-E 71 

Daß kompakte Abmessungen 
und hohe Wiedergabetreue kein 
Widerspruch sind, zeigt überzeu- 
gend die SS-E 71. Aufwendig als 
3-Wege-Box konstruiert, zeichnet 
sie sich nicht nur durch gutes 
Impulsverhalten, sondern auch 
durch einen weiten Frequenzgang 


aus. 

e 3-Wege Lautsprecherbox mit 
geschlossenem Gehäuse 

e 25 cm Baß-Lautsprecher 

e Beschichteter 8 cm Mitteltöner 

e 20 mm Weichdome-Kalotte mit 
breitem Abstrahlwinkel 

e Weiter Frequenzgang von 
38-20.000 Hz 

e Belastbar bis 65 Watt Sinus 

e Impedanz 8 Ohm 


Neu: SS-E 51 MK Il 
Ein kompakter Regal-Laut- 
sprecher in 3-Wege Technik, mit 
hoher Belastbarkeit und ausge- 
zeichneten Wiedergabeeigen- 
schaften. 
e 3.Wege Regalbox, geschlossen 
e 20 cm Baß-Lautsprecher mit 
verzerrungsarmer Carbocon- 
Membran 
e 3 cm Mittelton-Lautsprecher 
e 20 mm Kalottenlautsprecher 
für hervorragende Schallab- 
strahlung 
e Frequenzgang 42-20.000 Hz 
e Impedanz 8 Ohm 
e Belastbarkeit 50 Watt Sinus 





Neu: SS-E 44 
Schlanke, elegante Baßreflex- 
box. Als leistungsstarker Stand- 
lautsprecher oder größere Regal- 
box einzusetzen. In 2.Wege Technik 
mit Hochton-Kalotte. 
e 2Wege Baßreflexbox mit 
hohem Wirkungsgrad 
e 25 cm Baß-Lautsprecher 
sichert gute Baßwiedergabe 
e 30 mm Hochtonkalotte für 
exzellente Höhenwiedergabe 
e Frequenzgang 50-20.000 Hz 
e Impedanz 8 Ohm 
e Belastbarkeit 40 Watt Sinus 





SS-E 21 
Für eine Lautsprecherbox 
dieser Größe besitzt die SS-E 21 
eine sehr ausgeglichene Klang- 
charakteristik. Sie überrascht 
durch volle, dynamische Wieder- 
gabe. Eine Folge des aufwendigen 
Baßreflex-Prinzips. 
e ?-Weg Baßreflex-Lautsprecher 
mit 16 cm Tieftöner 
e Frequenzbereich /0-20.000 Hz 
e Belastbar mit vollen 25 Watt 
Sinus 
e Impedanz 8 Ohm 





MC-Vor-Vorverstarker 
HA-55 
Dynamische Tonabnehmer 
den nur eine sehr geringe Signal- 
annung ab und erfordern prak- 
ch immer einen Vor-Vorver- 
3arker Der Sony Vor-Vorverstärker 
‘A-55 wurde speziell für den An- 
"Ob von MC-Tonabnehmern 
twickelt. Zwischen MC-Tonab- 
shmer und MM-Phonoeingang 
schaltet, verstärkt er das ein- 
:hende Signal auf den erforder- 
nen Pegel. 
Die schaltbare Eingangsimpe- 
nz ermöglicht optimales 
passen an alle gebräuchlichen 
'C-Systeme. Die ausgezeichneten 
‚ıedergabeeigenschaften und die 
verselle Verwendbarkeit 
achen Ihn zur perfekten 
"gänzung für Verstärker ohne 
'C-Phonoeingang, 


ON 


Moving Coil-Tonabnehmer 
Neu: XL-44 
Spitzenklasse MO-System mit 
htmagnetischer Achterspule 
‚ony Patent), Spezialdämpfung, 
nischer Nadelträger, nackter, 
ptischer Abtast-Diamant. Her- 
rragende Auflösung, Transparenz 
nd Detailtreue. 





-POWE 


æ 
ka 


XL-44 L 
Baugleich mit XL-44, jedoch 
ohne integrierten Systemträger. 


Tonabnehmer-Systeme 
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Tonabnehmer-Systeme 

Die Bedeutung des Tonabneh- 
mers für die Wiedergabequalität 
von Schallplatten kann nicht hoch 
genug bewertet werden. Denn 
nur das, was der Tonabnehmer 
abtastet, gelangt über die Anlage 
ans Ohr. Und auch die hoch- 
wertigste Anlage klingt nur so gut, 
wie es der Tonabnehmer zuläßt. 

Damit Sie auch wirklich hören, 
was in Ihren Schallplatten drin- 
steckt, hat Sony eine Reihe von 
Tonabnehmern entwickelt, von 
denen jeder eine für seine Klasse 
beispielhafte Wiedergabequalität 
besitzt. 








Ka -一 
SONY 
AL4SA 


XL-45 A Ke pm 


Magnettonabnehmer der 
Spitzenklasse. Nadelträger Carbon- 
fiber ummantelt, mit Einpunkt- 
Aufhängung Doppeltabgeschirm- XL-45$ 
tes Gehäuse. Superelliptisch Wie XL-45 A jedoch mit 
geschliffener Abtast-Diamant. Systemträger. 








XL-35 A 
Magnettonabnehmer mit um- 
manteltem Nadelträger, doppelter 
Abschirmung und konischer 
Nadelträgerdämpfung. XL-35 S 
Wie XL-35 A jedoch mit 
Systemträger. 





XL-30 XL-20 
Low-Mass-Magnetsystem mit Low-Mass-Magnetsystem mit 
hoher Nadelnachgiebigkeit. Der hoher Nadelnachgiebigkeit. Kont. 
konische Nadelträger ist mit Car- scher, mit Carbonfiber ummantel- 
bonfiber ummantelt. Elliptische ter Nadelträger. Elliptischer Abtast- 
Diamant-Abtastnadel. Antistatischer Diamant. Der Tonabnehmer- 
Tonabnehmerkörper. körper ist antistatisch. 


Tonabnehmer-Systeme 
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RK 112/113 
Verbindungskabel, vergoldete 
‚inchstecker, niederkapazitiv. 
m bzw. 2 m lang 





RM-50 
Kabelfernbedienung für alle 
any Cassettendecks mit Fern- 
edienungs-Anschluß. Steuertalle 
aufwerkfunktionen wiez.B. Start, 
top, schneller Vor/Rücklauf, 
ause, Rec Mute 





SH-160 
Praktisch resonanzfreier, sehr 
erwindungssteifer Systemträger 
CARBON Ausführung, 12,7 mm 
standard-Befestigung, Einstell- 
‚arer Überhang, Für Tonarme mit 
- /A-Bajonett-Anschluß. 





Zubehör 





RK-74 
Verbindungskabel mit Cinch- 
steckern. 1,5 m lang, 





RM-70 
Kabelfernbedienungifür alle 


Laufwerkfunktionen. Passend nur 


zu IC-K 77 R 





SH-151 

Sehr leichter Systemträger, 
speziell für Sony Low Mass-Ion- 
arme entwickelt. 12,7 mm Stan- 
dard-Befestigung, Einstellbarer 


Uberhang Nur für Sony Low Mass- 


Tonarme. 





LC-90 FeCr SUL-25 


Elcaset-Cassette mit 2 x 45 Formschönes Holzrack mit 
Minuten Spielzeit. Ferrichrom- Glastür. Auf Rollen. Für alle Sony 
Bandmaterial Systemkomponenten. 





EMOR ËTT CONTRA er më 





RM-80 RM-65 
Infrarot-Fernbedienung für alle Synchronisation/Fernbedie- 
Sony Cassettendecks die auf nung. Ermöglicht Aufnahmesyn- 


Fernbedienung RM-50vorbereitet chronisation zwischen Sony 

sind. Steuert alle Laufwerkfunktio- Plattenspielern mit Synchron- 
nen incl. Auto Play. Ausgang und Sony Cassettendecks 
mit Fernbedienungsanschluß. 
Das Cassettendeck startet auto- 
matisch die Aufnahme, wenn der 
Tonarm aufsetzt und stoppt, wenn 
der Arm abhebt. 


PT-D3 

Timer passend zur Sony X-Serie. 
Bis zu 4 Ein-/Ausschaltzeiten pro 
Tag. Mit Zeitanzeige und Stopp- 
uhr-Funktion. Max. Schaltstrom: 
10 Ampere 


SH-145 

Leichter, verwindungssteifer 
Systemtrager 12,7 mm Standard- 
Befestigung, Einstellbarer Über- 
hang, Für Tonarme mit EIA-Bajo- 
nett-Anschluß. 


Së 


Die SP-Mechanik: korrekte MIETTA | l IC 
Bandführung, wenig 
Laufgeräusche. 

Die Wiedergabegenauigkeit 
eines Cassettenbandes wird von 
zwei Faktoren bestimmt. Zum 
einen von der Qualität der Be- Ä 
schichtung und zum anderen von | METALLIC 
der exakten Bandführung, So A 
nützen auch hervorragende elek- 
troakustische Eigenschaften nur [ESGCF 
wenig, wenn die Cassetten- 
mechanik keine gleichmäßige und 
genaue Bandführung zuläßt. De 
allen Sony Cassetten vom Metallic- 
band bis zur CHF sorgt die fort- 
schrittliche SP-Mechanik für 
optimale Bandführung, Mit diesem 
System wird die Hauptursache 
für unbefriedigenden Bandlauf - 
ungleichmäßiger Bandwickel - 
fast völlig beseitigt. Das Ergebnis 
ist ein bemerkenswert reduziertes 
Modulationsrauschen be minli- 
malen Phasenfehlern. 





nn nn 
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Metallic 
Diese Spitzencassette in Reineisen- 
„ualität entspricht in jeder Hinsicht 
‚em heutigen Stand der Technik. Die 
eıspielhafte Dynamik und der weite 
requenzumfang werden auch höch- 
ten Ansprüchen gerecht. 


FeCr 
Die Beschichtung mit zwei Magnet- 
naterlalien unterschiedlicher Koerzi- 
‚kraft sorgt beim FeCr-Band für her- 
Jrragende Aufnahme- und Wieder- 
abequalität. Darüber hinaus kann ein 
oher Ausgangspegel im gesamten 
udio-Bereich erzielt werden. 


CD-« (Alpha) 

Diese hochwertige Chrom-Cassette 
gnet sich besonders für anspruchs- 
lle Musikaufzeichnungen. Ultra- 
‚amma-Magnetpartikel in besonders 
chter und gleichmäfßiger Verteilung 
rgen für eine hohe Dynamik-Spanne 
nd außerordentliche Empfindlichkeit 


esonders ın hohen Frequenzbereichen. 


AHF 
Die Eisenoxid-Beschichtung des 
«HF-Bandes garantiert im gesamten 
requenzbereich eine Wiedergabe- 
alität, die dem Original bemerkens- 
vert nahe kommt. Die hohe Packungs- 
"hie der Gamma-Hämatıit-Partikel 
arhilft dem Band zu einem ausge- 
sıchneten Dynamik-Umfang. 


BHF 
Das BHF-Band ist universell ver- 
vendbar und zeichnet ech durch 


:usgeglichene Wiedergabe des gesam- 


an Hörspektrums aus. Besondere 
Aerkmale sind die hohe Empfindlich- 
at und ein gleichmäßig hoher Aus- 


ingspegel. 


CHF 
Rauscharme Allzweck-Cassette mit 
atürlıcher Klangcharakteristik. Das 
HF-Band eignet sich für alle Arten 
On Aufnahmen von der Musik über 
den, Vorlesungen bis zum Sprach- 
nterricht. 


Optimale Einstellung von Vormagnetisierung 
und Entzerrung bei Geräten mit Bandarten- 


schalter: 


BIAS 


LOW 


MED 
(NORMAL) 


HIGH 


METAL 


Oo 


BIAS 


LOW 


MED 
(NORMAL) 


HIGH 


WW 


LOW 


MED 
(NORMAL) 


HIGH 


SE 


BIAS 


LOW 


MED 
(NORMAL) 


HIGH 


HO 


BIAS 


LOW 


MED 
(NORMAL) 


HIGH 


_@®_ 


LOW 


MED 
(NORMAL) 


HIGH 


_® | 


NORMAL 
120 us 


CrO, 
70 us 


FeCr 
70 us 


Metal 
70 us 


EQ 
EQ 
NORMAL 
TYPE | 120 us 
TYPE II CrO, 
70 us 
FeCr 
TYPE III 70 us 
EO 
EQ 


PAPE 
TYPE II 


TYPE III 


TYPE IV 


NORMAL 
120 us 


TYPE | 


TYPE II CrO, 


70 us 


FeCr 
70 us 


TYPE III 


NORMAL 


TYPE | 120 us 


CrO; 
TYPE II 2 
70 us 
FeCr 


TYPE Ill 70 us 





EQ 
NORMAL 
TYPE | 120 us 
CrO 
TYPE II 2 
70 us 
FeCr 
TYPE Ill 70 us 
EO 
NORMAL 
TYPE | 120 us 
CrO 
PE II 2 
IK 70 us 
FeCr 
TYPE III 70 us 
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ECR-880 Impulsfest Hauchdünne Membran DR-Z6 über den gesamten Hörbereich. 

Elektret-Kondensator-Kopfhörer sichert exzellenten Frequenzgang Geschlossener, dynamischer Muscheln aus resonanzarmem 
der absoluten Spitzenklasse. Her- von 20-40.000 Hz Anschluß über Stereo-Kopfhörer mit ausgezeich- SBMC-Material. Weiter Übertra- 
vorragendeWiedergabe, ungewöhn- serienmäßigen Adapter EL A3) neten Wiedergabeeigenschaften.. gungsbereich von 20-25.000 Hz. 
lich transparent und extrem Ausgeglichener Frequenzgang 





MDR-7 MDR-5 A MDR-3 

Dynamischer, offener Stereo-Kopfhörer der Dynamischer Stereo-Kopfhörer in offener Sehr guter, dynamischer Stereo-Mini-Kopf- 
Spitzenklasse. Hervorragende Wiedergabe- Bauweise. Weiter Frequenzgang von hörer. Offen, mit ausgezeichnetem Impulsver- 
eigenschaften. Weiter Frequenzgang von 18-22.000 Hz. Gewicht ohne Kabel nur 50 g. halten und breitem Übertragungsbereich von 
16-22.000 Hz. GeringesGewichtvon55gohne Kabelanschluß an einer Seite. 20-20.000 Hz. Gewicht nur 40 g ohne Kabel. 
Kabel. Hoher Tragkomfort. Kabelanschluß an 
einer Seite. 


Kopfhörer 
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Kams mg 





A 
DR-S7 Hörmuscheln. Weiter Frequenz- DR-S5 gang: 20-20.000 Hz. 
Luxuriös ausgestatteter, dyna- gang von 20-20.000 Hz. Dynamischer Stereo-Kopfhörer 
mischer Kopfhörer ın geschlosse- In geschlossener Bauweise. 
ner Bauweise. Getrennte Klang- Getrennte Lautstärke- und Klang- 
und Lautstärkeregler an beiden regler an jeder Seite. Frequenz- 





MDR-2 DR-S4 DR-S3 
Offener, dynamischer Stereo-Mini-Kopfhörer. Dynamischer, geschlossener Stereo-Kopf- Stereo-Kopfhörer nach dem dynamischen 
Ihne Kabel nur 42 g leicht. Frequenzbereich: hörer mit separater Lautstärkeregelung an Prinzip. Geschlossen, in mattschwarzer Ausfüh- 
30-20.000 Hz. jeder Seite. Übertragungsbereich: rung, Frequenzgang: 20-20.000 Hz. 
20-20.000 Hz. 
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Mikrofone 
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F-99 T 

Dynamisches Mikrofon in One 
Point-Stereo-Ausführung mit 2 
Mikrofonkapseln in Nierencharak- 
teristik und Doppelstecker für 
6,3/3,5 mm Klinkenbuchse. Uber- 
tragungsbereich 80-12.000 Hz. 





ECM-B11A 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
mit Nierencharakteristik. Einge- 
baute Echo-Einrichtung, Funk- 
tionswahlschalter, 6,3 mm Klinken- 
stecker. Frequenzgang: 
60-13.000 Hz. 


ECM-16 


Elektret-Kondensator-Mikrofon, 


Kugelcharakteristik. Klein, leicht 


mit Ansteck-Clip. 3,5 mm Klinken- 


stecker zum direkten Anschluß 
z.B. an Sony Diktiergeräte. Fre- 
quenzgang: 50-13.000 Hz. 





ECM-290F 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
der Spitzenklasse. Speziell für 
exzellente Instrumentalaufnahmen. 
Sehr weiter Übertragungsbereich 
von 30-18.000 Hz. 





ECM-99A 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
in One Point-Stereo-Technik. Mit 
2 Mikrofonkapseln in Nieren- 
charakteristik. Sehr gute Kanal- 
trennung, Frequenzgang: 
50-12.000 Hz. 





ECM-150 
Eines der kleinsten Elektret- 
Kondensator-Mikrofone der Welt. 

85 mm Durchmesser, 15 mm 
lang und nur 30 g leicht. Lavier- 
Mikrofon mit Kugelcharakteristik 
Im Etui mit reichhaltigem Zube- 
hör. Frequenzgang: 40-13.000 Hz. 





ECM-270F 





ECM-949T ECM-210A ECM-260F 
Elektret-Kondensator-Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon Hochwertiges Elektret-Konden- 
MS (Mitte/Seite)-StereoTech- mit Nierencharakteristik. mit Nierencharakteristik. Für sator-Mikrofon mit Nierencharak- 
« Nierencharakteristik der Frequenzgang: 50-12.000 Hz. Sprach- und Musikaufnahmen. teristik. Windschutz. Frequenz- 

Frequenzgang: 50-14.000 Hz. gang: 40-16.000 Hz. 


«rofonkapsel. Mit Windschutz 
j Doppelstecker. Übertragungs- 
reich 70-15.000 Hz 





F-320A F-250 S 
Dynamisches Mikrofon mit Dynamisches Mikrofon mit Dynamisches Mikrofon mit 
Jerencharakteristik.Eingebauter Nierencharakteristik. Uber- Nierencharakteristik. 
Vindschutz verhindert Störge- tragungsbereich: 100-12.000 Hz. Frequenzgang: 100-12.000 Hz. 
sche Übertragungsbereich: 
)0-12.000 Hz. 


F-V 3T 
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Sorry. 

Bei den Mikrofonen auf Seite 42 
sind einige Bilder vertauscht 
worden. Damit wieder alles ins 
rechte Lot kommt, haben wir 
die Seite für Sie neu gedruckt. 
Nachzutragen sind auch die 
technischen Daten des portablen 
Cassettenplayers TC-PB 10. 


Mikrofone 





SH 





F-99 T 

Dynamisches Mikrofon in One 
Point-Stereo-Ausführung mit 2 
Mikrofonkapseln in Nierencharak- 
teristik und Doppelstecker für 
6,3/3,5 mm Klinkenbuchse. Uber- 
tragungsbereich 80-12.000 Hz. 





ECM-B11A 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
mit Nierencharakteristik. Einge- 
baute Echo-Einrichtung, Funk- 
tionswahlschalter, 63 mm Klinken- 
stecker. Frequenzgang: 
60-13.000 Hz. 





ECM-16 
Elektret-Kondensator-Mikrofon, 
Kugelcharakteristik. Klein, leicht 
mit Ansteck-Clip. 3,5 mm Klinken- 
stecker zum direkten Anschluß 
z.B. an Sony Diktiergeräte. Fre- 
quenzgang: 50-13.000 Hz. 





ECM-290F 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
der Spitzenklasse. Speziell für 
exzellente Instrumentalaufnahmen. 
Sehr weiter Übertragungsbereich 
von 30-18.000 Hz. 





ECM-99A 

Elektret-Kondensator-Mikrofon 
ın One Point-Stereo-Technik. Mit 
2 Mikrofonkapseln in Nieren- 
charakteristik. Sehr gute Kanal- 
trennung, Frequenzgang: 
50-12.000 Hz 





ECM-150 

Eines der kleinsten Elektret- 
Kondensator-Mikrofone der Welt. 
8,5 mm Durchmesser, 15 mm 
lang und nur 30 g leicht. Lavier- 
Mikrofon mit Kugelcharakteristik. 
Im Etui mit reichhaltigem Zube- 
hör. Frequenzgang: 40-13.000 Hz. 


Cassettenplayer 
CASSETTENTEIL 
Betriebsart: 

Antriebsart: 

Anzahl der Köpfe: 
Bandgeschwindigkeit: 
Gleichlaufschwankungen: 
Frequenzgang: 
Sonstiges: 
VERSTÄRKERTEIL 
Musikleistung an 4 Ohm: 
Frequenzgang: 


Signalfremdspannungsabstond: 


LAUTSPRECHER 

System: 
Lautsprecherbestückung: 
Membrandurchmesser: Tiefton: 


Hochton: 


ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung: 


Abmessungen (BxHxT) in cm: 


Gewicht: 


Nachtrag Technische Daten 


TC-PB 10 


4 Spur/Stereo 

2 Motoren 

1 SD-Wiedergabekopf 

4,75 cm/s 

+ 0,14% DIN 

30-16.000 Hz + 3 dB 

Automatische Rewind- und Play-Funktion 


2 x 25 Watt 
30-40.000Hz +0/-3 dB 
83 dB 


2 Wege Box 
Tiefton, Hochton 


10 cm Konus 
5 cm Konus 


220 V/50 Hz 


43,5 x 25,5 x 23,0 mit Boxen 
19,5 x 25,5 x 23,0 ohne Boxen 


9,5 kg incl. Lautsprecher 


Verstärker TA-AX 7 TA-AX 5 TA-AX 4 TA-AX 3 
VORVERSTÄRKERTEIL 

EINGÄNGE 

Phono 1 (Cinch) 1 (Cinch) 1 (Cinch) 1 (Cinch) 
Empfindlichkeit/Impedanz 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 
Moving Coil Eingang 0,13 mV/100/30 Ohm 0,17 mV/100/40 Ohm 0,17 mV/40 Ohm 一 

Mikrofon 一 一 
Empfindlichkeit/Impedanz = e 

AUX 1 (Cinch) 1 (Cinch) 1 (Cinch) 1 (Cinch) 
Empfindlichkeit/Impedanz 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tape 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 
Empfindlichkeit/Impedanz 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
DIN e 

Empfindlichkeit/Impedanz 一 一 

Tuner 1 (Cinch) 1 (Cinch) 1 (Cinch) 1 (Cinch) 
Empfindlichkeit/Impedanz 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Signal Fremdspannungsabstand 

Phono/MM 83 dB 90 dB 90 dB 82 dB 

Phono/MC 64 dB - 75 dB 100 dB 
Tuner/Tape/AUX 85 dB 104 dB 104 dB - 


tuner UR o u 


AUSGANGE 


AUSBANGE -六 


Ausgänge für Tonband-Aufnahme 


in Cinch und DIN gesamt. 


Ausgangsspannung/Impedanz Cinch 
Ausgangsspannung/Impedanz DIN 


AUSGENGSSPUNNUNGYHPBUETTTE WETTE nmm 


Zusatzausgang 
Kopfhörer 
Mindestimpedanz 


Mingeslimpedonz EE 
Bässe und Höhen getrennt 


NIONGDSSTIUSSUYTEHSFBSET 上 E E -一 


Klangbeeinflussung/Klangregler 
Regelbereich Bässe 


Kegelbereicn BASSE -~ -一 


Regelbereich Höhen 


EWERT ”六 


6 dB/Okt. bei 15 Hz 


Filter: Low 
Filter: High 


eg eg 


2 (Cinch) 


1(Klinkenbuchse 6,3 mm) 


2 (Cinch) 


1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 


2 (Cinch) 


1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 


2 (Cinch) 


1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 


ja 


TA-AX 2 


1 (Cinch) 
2,5 mV/50 kOhm 


1 (Cinch) 
150 mV/50 kOhm 


2 (Cinch) 
150 mV/50 kOhm 


1 (Cinch) 
150 mV/50 kOhm 


75 dB 
90 dB 


2 (Cinch) 


1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 


8 Ohm 


jo 


Gehörrichtige Lautstürkeregelung 一 - - - ja 

ENDVERSTÄRKERTEIL 

Ausgangsleistung im Bereich 2 x 80 Watt 2 x 65 Wott 2 x 55 Watt 2 x 40 Watt 2 x25 Watt 

von 20-20.000 Hz an 8 Ohm 

Leistungsbandbreite - - - 一 一 

Dompfungsfoktor 一 一 - 一 一 

Klirrfaktor bei Nennleistung max. 0,004 % max. 0,005% max. 0,005 % mox. 0,01% max. 0,07% 

bei 1 Watt Ausgangsleistung 

Frequenzgang 0,1-600.000 Hz 5-70.000 Hz 5-70.000 Hz 5-45.000 Hz 10-45.000 Hz 

Intermodulationsverzerrungen max. 0,004 % max. 0,005 % max. 0,005% max. 0,08% max. 0,07% 

(60/7.000 Hz - 4:1) 

Signalrauschabstand 一 一 - - 一 

Lautsprecher 8 Ohm 2 Poare 2 Paare 2 Paare 2 Paare 2 Paare 

ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung 220 V/50/60 Hz 220 V/50/60 Hz 220 V/50/60 Hz 220 V/50/60 Hz 220 V/50/60 Hz 

Leistungsaufnahme - e 87 Watt 75 Watt 64 Watt 

Abmessungen (BxHxT) incm 43x10,5x 35 43x8x32,5 43x8x33 43x8x33 43x5,5x29,5 

Gewicht 6,7 kg 4,9 kg 4,5 kg 4,0 kg 5,1 kg 

Mitgeliefertes Zubehör - - - Netzkabel, Netzkabel, 
Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung 


人 一 


Technische Daten 


Plattenspieler PS-X BOU PS-X 600 PS-LX 5 PS-LX 4 PS-LX 3 PS-LX 2 PS-LX 1 PS:P7 (Precise) 


+ JFWERK 


Gg 
istor Linearer Linearer Linearer Linearer Linearer Linearer Linearer Linearer 
BSL-Motor BSL-Motor BSL-Motor BSLMotor BSL-Motor BSL-Motor BSL-Motor BSL-Motor 
ebssystem Direktantrieb Direktantrieb Direktontrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb 
quorzgesteuert quorzgesteuert quarzgesteuert quarzgesteuert auarzgesteuert 
BE 
DeltSweise vollautomatischer vollautomatischer vollautomatischer halbautomatischer  vollautomatischer halbautomatischer halbautomatischer halbautomatischer 
Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb 
enzahl 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 45 und 33 1/3 


snzahlfeinregulierung 一 一 - 


"oboskop eingebaut nein nein nein - - - 
ıttenteller Durchmesser - - 一 一 - - 一 31 cm 
一 
»ıchlaufschwankungen +0,03% +0,03% +0,025% +0,025% +0,025% +0,025% +0,04% +0,045% 

wow and flutter) 
ınalfremdspannungsabstand 78 dB 78 dB 75 dB 78 dB 75 dB 75 dB 72 dB 75 dB 
NARM 
UI nn 

Biotracer Biotracer Low-mass- Low-mass- Low-moss- Low-mass- Low-mass- statisch 

Tangentiel- Tonarm Tonorm Tonorm Tonarm Tonarm Tonorm bolanciert 

tonarm universell 
LDOUD 人 一 

‘age über alles 180 mm - 一 = - - 275 mm 300 mm 
geg 
ge Tonarmdrehpunkt = 216,5 mm - - - - - 216,5 mm 

jelspitze 
TE 

serhong 一 - 一 一 一 - - 16,5 mm 
”vv -一 
agekraft 0-3 p 一 - - - 一 一 0-3p 


~ 人 人 -一 
jssiges Tonabnehmergewicht -= 一 一 一 - bis 18,5 p 
"TEE 
' Zusatzgewicht - ~- - 一 - - bis 24,5 p 
OOO P 


«agting Kompensation - - - - = = ja 


一 


iergl ausbalonciert 一 一 = = 
vv ne En I aaam 
mlıft jo ja ja jo ja jo ja jo, elektrisch 
Weg 

..GEMEINE DATEN i 
III 


ınnungsversorgung 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 110-240 V 
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 


-一 
stungsaufnahme - - 9 Watt 8 Watt 9 Watt 8 Watt 5 Watt 12 Won 


-OO -一 
omessungen (B xH xT) in cm 43x12x34,5 43x12x 38,5 43 x 10,5 x 35,5 43 x10,5 x 35,5 43 x 10,5 x 35,5 43 x10,5 x 35,5 43 x 10,5 x 34,5 43x11x35 
一 
wicht ca. 11,8 kg co. 8,5 kg ca. 6,3 kg co. 6 kg ca. 6,1 kg ca. 5,1 kg ca. 4,3 kg 10 kg 
M 
'geliefertes Zubehör ` - System XL-200 System XL-200 System XL-150 System XL-150 Mognetsystem System XL-15 
GE 
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Receiver STR-V 55 STR-S5L STR-VX 2L 

FM-Tuner-Teil 87,5-108 MHz 87.5-108 MHz 87,5-108 MHz 

Empfongsbereich - - - 

FM-Antenne 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 
75 Ohm koaxial 75 Ohm koaxial 75 Ohm koaxial 

PLL-Quarz-Synthesizer jo = = 

Rasterfrequenz 50 kHz - - 

Elektronischer Suchlauf ja 一 - 

Stationstasten 8 e = 


AUAN -一 二 
Digitole Frequenzonzeige ja e = 


Empfindlichkeit (MONO) nach IHF: 1,8 aV 1,8 uV 1,8 aV 
bei -26 dB Rquschabstand: - = = 


Signalfremdsponnungsabstand 75 dB Mono 80 dB Mono 80 dB Mono 
70 dB Stereo 75 dB Stereo 75 dB Stereo 
Selektion (Trennschärfe) 80 dB 60 dB 60 dB 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 85 dB Se 一 
Stereo-Übersprechdämpfung 45 dB 45 dB 45 dB 
AM-Unterdrückung 50 dB 一 = 
Frequenzgang 30-15.000 Hz +0,5/-1,5 dB 
Klirrfaktor bei 1 kHz: Mono 0,1% 0,15% 0,15% 
Stereo 0,15% 0,3% 0,5% 
Pilotton-Unterdrückung 40 dB 一 - 
AM-TUNER-TEIL 
Empfangsbereiche MW: 530-1.605 kHz MW: 522-1.602 kHz MW: 522-1.602 kHz 
- LW: 150-350 kHz LW: 150-350 kHz 
AM-Antenne eingebaute Ferritantenne 一 - 


externer Antennenanschluß 
PLL-Quarz-Synthesizer ja 


TUNN U m 
Rasterfrequenz 1 kHz = 一 
Elektronischer Suchlouf ja ja - 


Elektronischer Senderspeicher jo 
Empfindlichkeit 100 aV bei externer Antenne - 一 

Klirrfaktor 0,5% 一 - 
Signalfremdspannungsabstand 50 dB 一 = 
Spiegelfrequenz-Unterdrůckung 40 dB 一 一 

VERSTARKER-TEIL 


”vv “一 


Musikleistung an 8 Ohm - 二 


Sinusleistung an 8 Ohm 2 x 55 Wott 2 x 50 Watt 2 x 25 Watt 
von 20-20.000 Hz 
Klirrfaktor unter 0,02% unter 0,05% unter 0,07% 
bei Nennleistung bei Nennleistung bei Nennleistung 
Leistungsbandbreite 5-40.000 Hz +0/-1 dB - 8 


S DY GE 


Dämpfungsfaktor 50 bei 1 kHz, 8 Ohm 一 = 


Intermodulationsverzerrungen unter 0,02% unter 0,05% unter 0,07% 
bei Nennleistung bei Nennleistung bei Nennleistung 
Frequenzgang 5-200.000 Hz 10-100.000 Hz 10-50.000 Hz 


Signalfremdspannungsabstand Phono 80 dB MM-68 dB MC 一 - 
Tape/Aux 95 dB 


Regelbereich Bässe +10 dB bei 50 Hz 一 - 
ohen +10 dB 


Filter Rumpel 12 dB/Okt. bei 15 Hz = 一 


Hohen 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung +10 dB bei 50 Hz 一 一 


十 3dBbei 10 kHz 


一 


EINGANGE 


一 


Phono (Eingänge insgesamt) 2 (Cinch) 一 - 
Eingangsspannung/Impedanz 2,5 mV/50 kOhm-0,25/100 Ohm 

Entzerrung RIAA +0,5 dB +0,05 dB +0,5 dB 
Phono (Moving Coil) ja 一 一 
Mikrofon nein nein nein 
Aux 1 (Cinch) e 一 
Eingangsspannung/Impedanz 150 mV/50 kOhm 

Tape 2 (Cinch) = e 
Eingangsspannung/Impedonz 150 mV/50 kOhm 

DIN-Buchse nein - - 
Extern-Adopter ja - e 
AUSGANGE | 
Rec out (Cinch) 2 一 一 
Ausgangsspannung/Impedanz 150 mV/10 kOhm 

DIN-Buchse nein 一 - 


NEE Tee 


Extern-Adapter ja 1,5 V/2 kOhm -= 一 

Kopfhörer 1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 1 (Klinkenbuchse 6,3 mm) 
8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 

Lautsprecher 2 Paar, A, B, A+B 2 Paor 2 Paor 

ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung 220 V/50 Hz 220 V/50/60 Hz 220 V/50/60 Hz 

Leistungsaufnahme 一 a e 


二 ”vv ESE EL EL nn 


Abmessungen (B x H xT) in cm 43 x 13,5 x 38 = e 


TISS STE N RT enee 


Gewicht ca. 7,6 kg 一 - 


Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel, UKW-Wurfantenne, 一 5 
Bedienungsanleitung 


Zubehör auf Wunsch Sony Kopfhörer - 一 
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Tuner ST-J 75 


















































FM-TUNER-TEIL 
Empfongsbereich 87.5-108 MHz 
FM-Antenne 300 Ohm symmetrisch 
75 Ohm koaxial 

PLL-Quarz-Synthesizer ja | 
Rasterfrequenz 50 kHz 
Elektronischer Suchlauf ja 
Stationstasten 8 
Digitale Frequenz-Anzeige ja 
Empfindlichkeit nach IHF 1,9 uV 

nach DIN 1,4 uV 
Signalfremdspannungsabstand 87 dB Mono 

81 dB Stereo 
Selektion (Trennschärfe) 80 dB 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 95 
Stereo-Übersprechdämpfung 55 dB 
AM-Unterdrückung 65 dB 
Frequenzgang 30-15.000 Hz 
+0,2/-0,5 dB 

Klirrfaktor bei 1 kHz: Mono 0,05% 

Stereo 0,07% 
Pilottonunterdrückung -66 dB 
AM-TUNER-TEIL 
Empfongsbereiche - 
PT 





Empfindlichkeit 一 





PLL-Quarz-Synthesizer - 





Rasterfrequenz 一 





Elektronischer Suchlauf - 





Elektronischer Senderspeicher 一 
Klirrfaktor 一 








Signalfremdspannungsabstand S 





Spiegelfrequenz-Unterdrückung 一 

















ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung 220 W/50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 18 Watt 
Halbleiter z 

Abmessungen (BxHxT) incm 43x8x 31,5 





Gewicht ca. 4,8 kg 












































Mitgeliefertes Zubehör: Sendermarkierungen, 
FM-Wurfantenne, 
Bedienungsanleitung 

Tonabnehmer XL-44 

Prinzip MC (bewegte Spule) 

Ausgangsspannung 0,25 mV 

(5 cm/sec/l kHz) 

Frequenzgang 10-40.000 Hz 

Kanaltrennung 1 kHz Besser als 27 dB 

Maximale Kanaolabweichung 1 dB 

Gleichspannungswiderstond 40 Ohm 

Impedanz 1 kHz 40 Ohm 

Anschlußimpedonz Höher als 40 Ohm 

(empfohlen) (100 Ohm) 

Nadelnachgiebigkeit (cm/dyne) 14x106 

Auflagekraft 1,7-2,39 

(empfohlen) (2,0 9) 

Nadeltyp elliptisch 8 x 20 u 
nackter, kristall- 
orientierter Diamant 

Gewicht 20 g incl. integrierter 
Systemträger 

Einbaunorm EIA-Bojonettanschlu& 

Ersatznadel Austauschsystem 





E Dä ST-JX 4 ST-JX 3 ST-JX 2L ST-P 7 


HE 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 
mm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 
Fr vo 75 Ohm koaxial 75 Ohm koaxial 75 Ohm koaxial 75 Ohm koaxial 
ja - - ja 
e 50 kHz 一 一 50 kHz 
ja z = ja 
8 - - 8 
ja nein nein ja 
F 1,8 aV (10.3 Bf) 1,8 uV (10.3 Bn 1,8 aV (10.3 Bf) - 
e - - - 1,8 aV 
E £ Me 83 dB Mono 85 dB Mono 80 dB Mono 68 dB Mono 
K £ Sere0 77 dB Stereo 80 dB Stereo 75 dB Stereo 64 dB Stereo 
E- — 80 dB 70 dB 60 dB 80 dB 
- 一 一 85 dB 
£ 50 dB 50 dB 45 dB 50 dB 
` = - 60 dB 
s 000 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 
2 -0.5 dB +0,2/- 2,0 dB +0,3/- 2,0 dB 十 0.5/-2.0 dB 十 0.2/-0.5 dB 
er 0,06% 0,08% 0,15% 0,1% 
0,08% 0,12% 0,25% 0,2% 
E TEE ween mee 


WU  ------ m 


MW: 522-1.602 kHz MW: 522-1.602 kHz MW: 522-1.602 kHz 一 
LW: 153-344 kHz LW: 153-344 kHz LW: 150-350 kHz 
KW: 5,8-15,8 MHz 
OU 一 
eingebaute Ferritantenne 一 eingebaute Ferritantenne - 


externer Antennenanschluß 
egener ege 


100 uV bei externer Antenne 一 = e 


ja nein - 
= U O aa FE gene 
ja - nein = 


> V/50 Hz 220 V/50 Hz 一 220 V/50 Hz 220 V/50/60 Hz 
éiere 
9 Watt 9 Watt 12 Watt 13 Watt 


一 - 16 IC's, 3 FET’s, 16 LED’s, 
32 Tronsistoren, 42 Dioden 


ı5,5x33 43x5,5x33 43x5,5x33 43x5,5x33 21,5x8x33 
5 xg 3.6 kg 3.4 kg 一 3.6 kg 
一 一 - Netzkabel, 
Bedienungsanleitung 


eg 


L-44 L XL-45 A XL-45 S XL-35 A XL-35 S XL-30 XL-20 
“- (bewegter Magnet) MM (bewegter Magnet) MM (bewegter Magnet) MM (bewegter Magnet) MM (bewegter Magnet) MM (bewegter Magnet) MM (bewegter Magnet) 
25 mV 3 mV 3 mV 3 mV 3 mV 3 mV 3 mV 
40.000 Hz 10-45.000 Hz 10-45.000 Hz 10-35.000 Hz 10-35.000 Hz _10-30.000 Hz 10-30.000 Hz 
:=sser als 27 dB 30 dB 30 dB 28 dB 28 dB 26 dB Besser als 25 dB 
38 1 dB 1 dB 1 dB 1 dB 1,2 dB 1,5 dB 
£9 Ohm 500 Ohm 500 Ohm 600 Ohm 600 Ohm 600 Ohm 600 Ohm 
t9 Ohm 2,7 kOhm 2,7 kOhm 3,5 kOhm 3,5 kOhm 3,5 kOhm 3,5 kOhm 
-öner als 40 Ohm 50-100 kOhm 50-100 kOhm 50-100 kOhm 50-100 kOhm 50-100 kOhm 50-100 kOhm 
100 Ohm) (50 kOhm/100 pF) (50 kOhm/100 pF) 
4x10-6 20x106 20x108 15 x108 15x106 25 x106 25 x106 
7-2,3 g 1,0-2,0 g 1,0-2,0 g 1,0-2,0 g 1,0-2,0 g 1,0-2,0 g 1,0-2,0 g 
2,0 g) (1.59) (1,5. 9) (1,5 9) (1,5 9) (1,5 9) (1,5 9) 
siliptisch 8 x 20 u, nackter, Line Contact, nackter, Line Contact, nackter, elliptisch 8 x 20 u elliptisch 8 x 20 u elliptisch 8 x 20 u elliptisch 8 x 20 u 
«stallorientierter Diamant kristallorientierter Diamant kristallorientierter Diamant nackter Diamant nackter Diamant nackter Diamant Diomant 
5.29 5,5g 16,5 g 5,59 16,59 349 3,49 
incl. Systemträger incl. Systemträger 
'2,7 mm Standard 12,7 mm Standard EIA-Bojonettanschluß 12,7 mm Standard EIA-Bajonettanschluß 12,7 mm Standard 12,7 mm Standard 
Austauschsystem ND-45 X ND-45 X ND-35 E ND-35 E ND-30 E ND-200 E 
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Cassettenrecorder TC-K 777 TC-K 81 TC-K 77R TC-FX 7 TC-K 71 TC-FX 6/TC-FX6 C 
Betriebsart 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 
Auto Reverse 
Antriebsart Quarzgesteuerter 2 Motoren-Antrieb, 2 Motoren-Antrieb, Quarzgesteuerter 2 Motoren 2 Motoren 
2 Motoren-Direktantrieb 1 BSL-Motor servogesteuert 2 Motoren-Direktantrieb (davon 1 BSL-Motor) (davon 1 BSL-Motor) 
mit Doppel-Capstan Doppel-Copstan mit Capstan 
Anzahl der Köpfe 3 (davon 2 S&F Köpfe) 3 (davon 2 S&F Köpfe) 2 2 (S&F) 3 (davon 2 S&F Köpfe) 2 (davon 1 S&F Kopf) 
Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,75 cm/sec 
Umspulgeschwindigkeit 一 80 sec für C-60 90 sec für C-60 = 80 sec für C-60 ca. 90 sec für C-60 
Gleichlaufschwankungen +0,07% DIN +0,12% DIN +0,14% DIN +0,14% DIN +0,12% DIN +0,12% DIN 
(wow and flutter) 
Frequenzgänge nach DIN 
mit CD-a (Alpha) Band 30-17.000 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 30-16.000 Hz 30-15.000 Hz 30-16.000 Hz 
mit Reineisen/FeCr Band 30-18.000 Hz 30-18.000 Hz 30-17.000 Hz 30-17.000 Hz 30-18.000 Hz 30-17.000 Hz 
Signalrauschabstand FeCr-Band nach NAB: 
ohne Dolby 58 dB 59 dB 57 dB 57 dB 58 dB 59 dB 
mit Dolby B (+ 5 dB bei 1 kHz 68 dB 69 dB 67 dB 67 dB 68 dB 66 dB 
+10 dB bei 5 kHz) 
mit Dolby C 一 一 - 一 一 72 dB 
Klirrfaktor FeCr/Metallic 0,8% 0,8% 1% 0,9% 1% 1% 
Lösch- und Vormagnetisierungs- 105 kHz 105 kHz 105 kHz 105 kHz 105 kHz 105 kHz 


frequenz 


EINGÄNGE 
Mic 一 2 (6,3 mm Klinken- 2 (6,3 mm Klinken- 2 (6,3 mm Klinken- 2 (6,3 mm Klinken- 2 (6,3 mm Klinken- 
buchse) buchse) buchse) buchse) buchse) 
Eingangsspannung/Impedanz - 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 
Line 一 2 (Cinch) 2 (Cinch) - 2 (Cinch) 2 (Cinch) 
Eingangssponnung/Impedanz e 77,5 mV/50 kOhm 77,5 mV/50 kOhm 一 77,5 mV 50 kOhm 77,5 mV/50 kOhm 
DIN ohne DIN 一 
Impedanz 一 - - 一 一 unter 10 kOhm 
AUSGANGE 
Line 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 
Ausgangsspannung/Impedanz 0,435 V/50 Ohm 0,435 V/50 Ohm 0,435 V/50 Ohm 0,435 V/50 Ohm 
DIN - ohne DIN 一 ] 
Impedanz - - - 一 - 
Kopfhörer 1 (6,3 mm Klinken- 1 (6,3 mm Klinken- 1 (6,3 mm Klinken- 1 (6,3 mm Klinken- 1 (6,3 mm Klinken- 1 (6,3 mm Klinken- 
Buchse) buchse) 8 Ohm buchse) 8 Ohm buchse) buchse) 8 Ohm buchse) 8 Ohm 
Sonstiges Anschluß für Fern- Anschluß für Fern- Anschluß für Fern- Anschluß für Fern- Anschluß für Fern- Anschluß für Fern- 
bedienung RM-50/RM-80; bedienung bedienung bedienung RM-50/RM-80;, bedienung bedienung und Timer 
Timeranschluß Timer und Mikrofon 
ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 220 V 220/240 V 110/120/220/240 V 220 V 110/120/220/240 V 220 V 
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 一 28 Wott 一 一 28 Won 25 Watt 
Halbleiterbestückung 一 70 Tronsistoren, 85 Transistoren, 一 
51 Dioden, 15 IC’s, 46 Dioden, 17 IC’s, 
32 LED's, 2 FET’s 6 LED's, 2 FET’s 
Abmessung (BxHxT) in cm 43 x 10,5 x 39 43x13x29 43 x15,5 x 32,5 43x8 x34 43 x13 x 29,5 43 x 10,5 x 27,5 
Gewicht ca. 9,5 kg ca. 6,3 kg ca. 8,3 kg co. 6,5 kg ca. 5,6 kg ca. 5,5 kg 
Mitgeliefertes Zubehör - Verbindungskabel Verbindungskabel - Netzkabel Netzkabel 
Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung - Bedienungsanleitung Bedienungsonleitung 


Zubehör auf Wunsch 


LUDENOF OU WU S Imm 


Vor-Vorverstärker 
Verstärkung 


Rauschpegel 
(RIAA, A-Bewertet, 
Eingang kurzgeschlossen) 


Klirrfaktor (1 KHZ) 
Frequenzgang 

Maximale Eingangsspannung 
Eingangsimpedanz 
Stromversorgung 
Nennaufnahme 

Abmessung (B x H xT) 
Gewicht 


HA-55 
27 dB 
-157 dBV 


0,003% 

6-500.000 Hz +0, -1 dB 
20 mV 

25/100 Ohm 

220 V, 50/60 Hz 

10 Watt 

135 x 80 x 345 mm 

ca. 3,2 kg 





Boxen 

System 

Volumen 
Frequenzbereich 
Lautsprecher-Bestückung 


Membrandurchmesser 
Tiefton 

Mittelton 

Hochton 


Übergangs-Frequenzen 


SS-67 

3-Weg, Boß-Reflex 
128 | 

30-20.000 Hz 

Tief-, Mittel-, Hochton 


Konus 38,0 cm 
Konus 10,0 cm 
Kolotte 3,5 cm 


550 Hz 
4.500 Hz 


SS-G4 D 

3-Weg, Baß-Reflex 
50,6 | 

35-20.000 Hz 

Tief-, Mittel-, Hochton 


Konus 25,0 cm 
Konus 8,0 cm 
Kalotte 2,5 cm 


1 kHz 
5 kHz 


一 


Impedanz 

Betriebsleistung 

maximale Belastbarkeit (Musik) 
Dauerton Belastbarkeit (Sinus) 
Hochton-Regler 

Mittelton-Regler 

Abmessungen (BxHxT) incm 
Gewicht 


8 Ohm 

1,6 Wott 

200 Watt 

100 Watt 

0 dB/-4 dB 

0 dB/-4 dB 
51x94 x 44,5 
48 kg 


8 Ohm 

3,2 Watt 

150 Watt 

80 Watt 

ja, 6 dB 

36,7 x 64,3 x 29,2 
13 kg 


TC-FX 5/TC-FX5 C TC-FX 4 TC-FX 3 TC-FX 2 

t Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 
2 Motoren 2 Motoren 2 Motoren 2 Motoren 
2 (davon 1 S&F Kopf) 2 2 2 

4 75 cm/sec 4,75 cm/sec 4,15 cm/sec 4,715 cm/sec 
-0. 90 sec für C-60 一 一 一 

- 0,14% DIN +0,14% DIN +0,14% DIN +0,14% DIN 
ass -= rn EE ee 
30-13.000 Hz 30-14.000 Hz 30-14.000 Hz 30-14.000 Hz 
30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 
sach NAB: 

59 dB 56 dB 56 dB 56 dB 
56 dB 66 dB 66 dB 66 dB 

72 dB 一 = 一 

2 1% 1% 1% 

05 kHz 105 kHz 105 kHz 105 kHz 


eg 


2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 


2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 


),25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 
2 (Cinch) 一 - 
77,5 mV/50 kOhm - -= 


Beleeg 


‚nter 10 kOhm 一 


”_ e -一 


2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 一 

),435 V/50 kOhm 0,435 V/50 kOhm 0,435 V/50 kOhm ` 

ınter 10 kOhm 一 = - 

\ (6,3 mm Klinkenbuchse) 1 (6,3 mm Klinkenbuchse) 1 (6,3 mm Klinkenbuchse) 
8 Ohm 


2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 
3 Ohm 8 Ohm 


Anschluß für Fernbedienung Anschluß für Fernbedienung Anschluß für Timer und Anschluß für Timer und 
Jnd Timer und Timer Kopfhörer Kopfhörer 


BN 


220 V 220 V 220 V 220 V 
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 
6 Watt = 一 一 


HEN Leg eeneg EE 
40 Transistoren, 15 Dioden, - wg Sr 
3 IC's, 3LED’s 2 FETS 








43x10,5x 27 43x10,5x25 43x10,5x25 43x10,5x 25 
z0. 5,3 kg ca. 4 kg ca. 4,3 kg ca. 4,2 kg 
Netzkabel, e e e 
3edienungsanleitung 

SS-G1 MK II SS-E 71 SS-E 51 MK II 
3-Weg, geschlossen 3-Weg, geschlossen 3-Weg, geschlossen 
371 29 | - 

35-20.000 Hz 38-20.000 Hz 42-20.000 Hz 


Tief-, Mittel-, Hochton Tief-, Mittel-, Hochton Tief-, Mittel-, Hochton 


Konus 25,0 cm Konus 25,0 cm Konus 20,0 cm 


Konus 8,0 cm Konus 8,0 cm Konus 8,0 cm 
Kalotte 2,5 cm Kalotte 2,0 cm Kalotte 2,0 cm 
800 Hz I kHz 
4.000 Hz 7 kHz 


Tonbandmaschine 
Betriebsart 

Antriebsart 

Anzahl der Köpfe 
Bandgeschwindigkeit in cm/sec. 
Spulendurchmesser bis zu cm 


TC-399 ~- 
4 Spur/Stereo 

1 Synchron-Motor 
3, davon 2 F&F 
4,75, 9,5, 19 

18 











Umspulgeschwindigkeit ca. 120 sec. für 370 m Band 
Gleichlaufschwonkungen 
(wow and flutter) nach DIN bei 

9,5 cm/sec. +0,12% 
19 cm/sec. +0,09% 
Frequenzgänge nach DIN mit 
Low-Noise-Band bei 

95 cm/sec. 30-15.000 Hz 
19 cm/sec. 30-18.000 Hz 
38 cm/sec. 
mit FeCr-Band bei 

9,5 cm/sec. 30-18.000 Hz 
19 cm/sec. 30-25.000 Hz 
38 cm/sec. 
Signolrauschabstand 
mit FeCr-Band 56 dB 
Klirrfaktor 0,8% 
Lösch- und Vor- 
magnetisierungsfrequenz 160 kHz 


EINGÄNGE 

Mic 
Eingangssponnung/Impedanz 
Line 
Eingangsspannung/Impedanz 
DIN 
Eingangsspannung/Impedanz 
AUSGÄNGE 

Line 
Ausgangsspannung/Impedanz 
DIN 
Ausgangssponnung/Impedanz 
Kopfhörer 


ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 


Leistungsaufnohme 
Halbleiterbestückung 


Abmessungen (BxHxT) in cm 
Gewicht 
Mitgeliefertes Zubehör 


SS-E 44 
2-Weg, Baß-Reflex 


50-20.000 Hz 
Tiefton, Hochton 


Konus 25,0 cm 


Kalotte 3,0 cm 


2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 
0,25 mV/niederohmig 

2 (Cinch) 

77,5 mV/100 kOhm 

] 

unter 10 kOhm 


2 (Cinch), regelbar 
max. 0,775 V/100 kOhm 
U 

unter 10 kOhm 


1 (6,3 mm Klinkenbuchse) 
8 Ohm 


110,120, 220 oder 240 V 
50 Hz 


35 Watt 


1 FET, 33 Transistoren, 
7 Dioden 


ca. 41,5 x 43,5 x19 
12,9 kg 
Leerspule, Verbindungskabel 


SS-E 21 

2-Weg, Ba8-Reflex 
III 

70-20.000 Hz 
Tiefton, Hochton 


Konus 16,0 cm 
Konus 6,5 cm 


7 kHz 


ÄRE "bn 


8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 


8 Ohm 


HN TEE 


3,2 Watt 3,2 Wott 一 3,2 Watt 3,2 Wott 
100 Watt 100 Watt ~- 60 Wott 40 Watt 

65 Watt 65 Wott 50 Watt 40 Watt 25 Wott 

一 一 一 nein 一 

nein 一 - nein 一 

34,5 x 61,5 x 33,5 31x 50 x 30 一 - 22x35x22 


SO KOLI RIII EE 


ca.22 kg 10,5 kg 一 


4,3 kg 


s a A nn a nn 
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Mikrofone ECM-16 ECM-150 ECM-210 A ECM-260 F ECM-270 F ECM-290 F 
Typ Electret-Kondensator Electret-Kondensator Electret-Kondensator Electret-Kondensator Electret-Kondensator Electret-Kondensator 
Characteristic Kugel Kugel Niere Niere Niere Niere 
Frequenzgang 50-13.000 Hz 40-13.000 Hz 50-12.000 Hz 50-14.000 Hz 40-16.000 Hz 30-18.000 Hz 
Impedanz 250 Ohm 250 Ohm 200 Ohm 200 Ohm 200 Ohm 200 Ohm 
Asymmetrisch Asymmetrisch Asymmetrisch Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch 
Effektiver Ausgangspegel -58 dBm -55,8 dBm -56,8 dBm -53,8 dBm -54,0 dBm -54,8 dBm 
(0 dBm = 1 mW/10 ubar) (-78,0 dB) (-75,8 dB) (-78,0 dB) (-75,0 dB) (-74,0 dB) (-76,0 dB) 
Signalrauschabstand >40 dB > 40 dB >44 dB >46 dB > 46 dB >46 dB 
Dynamik 92 dB 83 dB 96 dB 98 dB 98 dB 100 dB 
Stromversorgung 1,5 V Knopfzelle 1,5 V Knopfzelle 1,5 V Mignon-Zelle 1,5 V Mignon-Zelle 1,5 V Mignon-Zelle 1,5 V Mignon-Zelle 
Eveready S 76 Eveready S 76 


一 
Kabellänge 2m 2m 2,5 m 5m 5m 5m 
Anschluß/Stecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 und 6,3 mm Klinkenstecker 6,3 mm Klinkenstecker 6,3 mm Klinkenstecker 6,3 mm Klinkenstecker 


Sonstiges 一 Ein-/Aus-Scholter - = 
Abmessungen 14 mm ø 8,5 mm Ø 36,8 mm Ø 
x 39 mm x15 mm x 182,5 mm 
Gewicht 31 g einschließlich 30 g einschließlich 142 g einschließlich 
Batterie und Kabel Batterie Batterie 
Mitgeliefertes Zubehör Etui, Mikrofonhalter, Etui mit Teleskop- Mikrofonständer, 


Batterie, Bedienungs- 


Halterung, Krawaotten- 
Halter, Batterie, Wind- 
schutz, Bedienungs- 


Anleitung 


MX-670 


Anleitung 
Anleitung 
Mischpulte MX-510 
Spannungsversorgung 12 V Gleichspannung; 8 Babyzellen (1,5 V) 


Betrieb om Netz 


Betrieb om Netz 


Batterie, Bedienungs- 


12 V Gleichspannung; 8 Babyzellen (1,5 V) 


38 mm ø 24 mm ø 

x 179,5 mm x157 mm 

125 g einschließlich 130 g einschließlich 
Batterie Batterie 


Etui, Mikrofonkabel, 
Mikrofonholterung mit 


Etui, Mikrofonkabel, 
Mikrofonhalterung mit 


Gewindeadapter, Gewindeadapter, 

Windschutz, Batterie, Windschutz, Botterie, 

Bedienungs-Anleitung Bedienungs-Anleitung 
MX-1000 


220 V/50/60 Hz 





mit Sony Netzgerät AC-122 mit Sony Netzgerät AC-122 
(auf Wunsch lieferbar) (auf Wunsch lieferbar) 
Autobatteriekabel 
Leistungsaufnahme 0,4 W 0,75W 8 W 
Batterielebensdauer ca. 60 Std. Dauerbetrieb bis zu 25 Std. Dauerbetrieb - 
Eingänge MICROPHONE MICROPHONE MICROPHONE 
(KANKONDUCHSBIN.. = ns sr uam s 5 (Klinkenbuchse 6,3 mm). ` T- (Klinkenbuchse 6,3 MM ..........- 4 
Eingangsempfindlichkeit Eingangsempfindlichkeit Eingangsempfindlichkeit 
0,2 mV (-72 dB) 0,2 mV (-72 dB) 0,24 mV (-70 dB) 
niederohmig niederohmig Impedanz 6 kOhm 
LINE IN (Cinch-Buchsen). .. . . . - 3 MIC ATT, 20 dB MIC ATT 
Eingangsempfindlichkeit LINE IN (Cinch-Buchsen). . ......... 4 LINE IN (Cinchbuchsen) ........... 4 
60 mV (-22 dB) Eingangsempfindlichkeit Eingangsempfindlichkeit 
Eingangsimpedanz 100 kOhm 98 mV (-18 dB) 77,5 mV (-20 dB) 
PHONO (Cinch-Buchsen) `, 2 Eingangsimpedanz 82 kOhm Low-Cut-Filter 50/150 Hz 6 dB/oct. 
Eingangsempfindlichkeit PRONO (OBEN). oaaae un an 78 2 aufKonall+2 
2,2 mV (-51 dB) Eingangsempfindlichkeit 
Eingangsimpedanz 50 kOhm 2,2 mV (-51 dB) 
Einschließlich RIAA Entzerrer- Eingangsimpedanz 50 kOhm 
schaltung Castode in: (CMON). ni 440% E, wu ms 2 
Eingangsempfindlichkeit 
2,2 mV (-5 dB) 
Eingangsimpedanz 68 kOhm 
DC in 12 V-Buchse 
Ausgänge LINE OUT LINE OUT 2 (Cinchbuchsen) 
(Ginch-Buchsen)... vin su au zu 2 (Labber — ex gen E sch am 2 Nennausgongspegel 0,245 V 
Nennousgangspegel 0,435 V Nennausgangspegel 0,435 V (-10 dB) 
(-5 dB) (-5 dB) Impedanz über 10 kOhm 
Belostungsimpedanz über Impedanz über 
10 kOhm 10 kOhm 
HEADPHONE HEADPHONE 
(Stereoklinkenbuchse) . .....-.....- ] (Einch-Buch3B).. e ia GË E 0 2 
Nennausgangspegel Nennausgangspegel 
49 mV (-24 dB) 78 mV (-20 dB) 
Belostungsimpedanz 8 Ohm Impedanz 8 Ohm 
Verbindungspunkte 一 
Frequenzgang 30-25.000 Hz 30-25.000 Hz, 10-150.000 Hz 
Kalibrierton 440 Hz 
Klirrfaktor 0,5% 0,1% 0,005% 
Signolrauschabstand 60 dB 60 dB MIC 68 dB 
LINE 73 dB 
Übersprechen - - = 
Abmessungen 34,8 (B) x 7,5 (H) x 24 (T) cm 46 (B) x 11,2 (H) x 29 (T) cm 43 (B) x5,5 (H) x 34 (T) cm 
Gewicht ca. 3 kg (einschließlich Batterien) ca. 5 kg (einschließlich Batterien) ca.3,2 kg 


Mitgeliefertes Zubehör Verbindungskabel 
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Verbindungskabel, Bedienungs-Anleitung 一 


Sprache-/ 
Musik-Scholter 


40 mm o 
x194 mm 


260 g einschließlich 
Batterie 


Etui, Mikrofonkabel, 
Mikrofonhalterung mit 
Gewindeadopter, 
Windschutz, Batterie, 
Bedienungs-Anleitung 


Kopfhörer 
Typ 
Frequenzgang 
Impedanz beil kHz 
Betriebsleistung 
Klangregler 
Loutstärkeregler 
Kabel 

Anschluß 


Gewicht mit Kabel 


Gewicht ohne Kabel 


USA ECM-B 11 A ECM-949 T F-320 A F-250 S F-99 T FV3T 
e rt Stere One-Point-Stereo 
re “onoensotor Electret-Kondensator Electret-Kondensator Dynamisch Dynamisch Dynamisch Dynamisch 
Niere Niere Niere Niere Niere Niere 
HZ 60-13.000 Hz 70-15.000 Hz 100-12.000 Hz 100-12.000 Hz 80-12.000 Hz 100-12.000 Hz 
niederohmig niederohmig 250 Ohm 600 Ohm 200 Ohm 600 Ohm 
- Asymmetrisch Asymmetrisch Asymmetrisch Asymmetrisch 
Br = -57,9 dBm -58,8 dBm -61,0 dBm -58,8 dBm 
= (-70,0 dB) (-78,0 dB) (-75,0 dB) (-82,0 dB) (-75,0 dB) 
normal 40 dB - Echo 36 dB 42 dB - - - 一 


vv ”~ ”一 


normal 92 dB — Echo 74 dB 94 dB 一 一 


‚ Zelle 9 V Blockbatterie 1,5 Volt, EPX-675 一 - 一 
UU U UU U I UŘ 
5m - 2,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 
Im 6,3 mm Klinkenstecker 2x6,3/ 6,3 mm Klinkenstecker 3,5 und 2 x Doppel- 3,5/6,3 mm Doppel- 
CECR E 3,5 mm Kombistecker 2,5 mm Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker 
Ein-/Aus-/Echo-Schalter Ein-/Aus-Scholter Ein-/Aus-Schalter Start-/Stop-Schalter 一 Ein-/Aus-Scholter 
"2 28 mm o 16 mm Ø 53 mm ø 44 mm ø 39 mm ø 51 mm x 182 mm 
er .x228 mm x121 mm x181 mm x 186 mm x159 mm 
; schließlich 267 g ohne Batterie 120 g einschließlich 246 g einschließlich 150g 200 9 180g 
- einschließlich Kabel Batterie Kabel 
"alterung mit Mikrofonhalterung mit Mikrofonhalterung, Mikrofonhalterung mit Mikrofonhalterung, Mikrofonhalterung, Mikrofonhalterung, 
s>agapter, Gewindeadopter, Batterie, Botterie, Gewindeadapter, Bedienungs-Anleitung Bedienungs-Anleitung Gewindeadopter, 
Etui, Bedienungs-Anleitung Bedienungs-Anleitung Bedienungs-Anleitung Bedienungs-Anleitung 


= Sedienungs- 


EE 


"SS 3 DR-S 4 DR-S 5 DR-S 7 MDR-2 MDR-3 MDR-5 A MDR-7 DR-Z 6 ECR-880 
=scnlossen dyn, geschlossen dyn. geschlossen dyn., geschlossen dyn., offen dyn., offen dyn., offen dyn., offen dyn., geschlossen Electret-Kondensator 
00 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 30-20.000 Hz 20-20.000 Hz 18-22.000 Hz 16-22.000 Hz 20-25.000 Hz 20-40.000 Hz 
14 Ohm 14 Ohm 14 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 55 Ohm 110 Ohm 27 Ohm 
mW 102 dB/mW 102 dB/mW 102 dB/mW 95 dB/mW 96 dB/mW 98 dB/mW 101 dB/mW 104 dB/mW 97 dB/mW 
A 1.000 mW 1.000 mW 1.000 mW 100 mW 100 mW 100 mW 100 mW 300 mW - 
nein ja, L+R ja, L+R nein nein nein nein nein - 
ja, L+R ja, L+R ja, L+R nein nein nein nein nein - 
"al-Kabel 3 m, Spiral-Kobel 3 m, Spirol-Kobel 3 m, Spiral-Kabel 3m 3m 3m 3m 2m 2,5 m 
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm über mitgel. Adapter 
scker Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker Klinkenstecker 
375g 385 9 450g = 759g = 一 400g - 
310g 320 g 385 g 42 g 40g 50g 55g 320 g 380 g 
; Mai 1981 


sche Anderungen vorbehalten. 
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